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Предисловие 3 
Предисловие 


Из практики ремонта телевизоров известно, что наиболее часто выходят из строя детали бло- 
ков питания и строчной развертки, работающих в условиях электрических и тепловых нагрузок 
близких к предельно-допустимым. 


Среди отказов блоков строчной развертки около 60% приходится на трансформатор диодно- 
каскадный строчный (ТДКС). Причин тому несколько: 


О воздействие повышенной влажности, приводящее к резкому уменьшению сопротивления 
изоляции между вторичной (высоковольтной) и первичной (низковольтной} обмотками ТДКС. 


О попадание пыли, из-за чего уменьшается сопротивление изоляции между высоковольтны- 
ми выводами и корпусом. 


О кратковременные межэлектродные пробои в кинескопе. 
О выход из строя элементов выходного каскада строчной развертки. 


Основная проблема, возникающая при замене вышедшего из строя ТДКС — отсутствие в 
продаже нужного типа. Особенно это относится к новым моделям телевизоров. Комплектующие 
элементы на них появляются в продаже спустя лишь полгода — год после поступления новой моде- 
ли телевизора на рынок. В то же время блоки строчной развертки большинства современных теле- 
визоров собраны по одной и той же схеме. А это значит, что почти всегда удается подобрать ТДКС 
с близкими параметрами и после небольшой доработки схемы телевизора установить его на заме- 
ну вышедшего из строя. 


В справочном пособии даны рекомендации по замене ТДКС. Описаны типичные неисправно- 
сти телевизоров, связанные с выходом из строя ТДКС. 


В разделе “Модели строчных трансформаторов” в зарубежных телевизорах приведены элек- 
трические схемы с указателем моделей телевизоров, в которых они применяются. Модели телеви- 
зоров представлены в алфавитном порядке. Обозначение высоковольтной части дано условно. 
Высоковольтный провод, фокусирующий и ускоряющий обозначаются соответственно: Н, РЕ, $. 


Счет выводов со стороны монтажа ведется по часовой стрелке, начиная с первого вывода 
распопоженного ближе к ферритовому сердечнику. 


В графе “Назначение выводов” указаны названия подводящих цепей, постоянные напряже- 
ния на выходах выпрямителей, величина постоянного напряжения, подаваемого с блока питания. 


В графе “Модели телевизоров” указаны модели, в которых данный трансформатор применя- 
ется. 


В графе “Аналоги ТДКС” приведены идентичные по электрическим параметрам марки ТДКС. 
Ввиду отсутствия достоверной информации названия некоторых типов ТДКС не приводятся. 


В разделе “Список ТДКС” представлены все модели строчных трансформаторов, упомянутые 
в данной книге и номера страниц, на которых они размещены. 
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Описание работы 
выходного каскада строчной развертки 


Выходной каскад строчной развертки предназначен для: 





О создания тока в строчных отклоняющих катушках ОС, необходимого для горизонтальной 
развертки электронного луча в кинескопе; 


О создания постоянного напряжения +22...31 кВ для питания второго анода кинескопа, фоку- 
сирующего напряжения +2...6,3 кВ, ускоряющего напряжения +200...900 В и напряжения питания 
накала кинескопа; 


О создания вторичных напряжений питания узлов телевизора; 
О формирования импульсного напряжения для схемы АПЧ и Ф; 
О формирования постоянного напряжения для схемы ОТЛ. 


На рис. 1 приведена функциональная схема выходного каскада строчной развертки. Приве- 
дем краткое описание его работы. 





Вх. параболы 


Рис. 1 


На коллектор Т1 поступает напряжение питания через первичную обмотку Тр1. В первую по- 
ловину прямого хода луча транзистор Т1 заперт. Магнитная энергия, накопленная в строчных от- 
клоняющих катушках ОС за время предыдущего процесса создает в них линейно уменьшающийся 
ток, который перемещает электронный луч от левого края экрана до середины. Ток протекает по 
цепи: строчные катушки ОС, диод 01, конденсатор С1, строчные катушки ОС. Происходит зарядка 
конденсатора С1. 


К моменту прихода луча к середине экрана ток уменьшается до “0”. На базу транзистора Т1 
поступает положительный строчный синхроимпульс (ССИ) открывающий его. Конденсатор С1 начи- 
нает разряжаться через малое сопротивление участка коплектор-эмиттер открытого транзистора 
Т1, диод 02 и строчные катушки ОС. Направление тока при этом меняется на противоположное. 
Возникает линейно возрастающий ток, под действием которого электронный луч перемещается от 
середины экрана к правому краю. 


К моменту прихода луча к правому краю экрана на базу транзистора Т1 поступает отрица- 
тельный ССИ, который транзистор закрывает. При этом на коллекторе возникает импульс напря- 
жения амплитудой порядка 1000 В, который трансформируется во вторичные обмотки 
трансформатора ТР1. Под действием высоковольтного импульса формируется обратный ход луча, 
при котором электронный луч перемещается от правого края экрана к левому. 


Узел коррекции подушкообразных искажений и регулирования тока отклонения в строчных 
катушках ОС состоит из Ё1, С2, 02, Т2. Его работа описана ниже. 


В первую половину прямого хода по цепи 11, С2, 02, 11 протекает линейно убывающий ток. 
К моменту прихода луча к середине экрана энергия, запасенная в 11, зарядит конденсатор С2. 


Когда открывается транзистор Т1, конденсатор С2 разряжается по цепи: “+”С2, (1, ОС, С1, 
Т1, “-”С2. Ток, проходящий через катушки ОС, равен сумме токов разрядки конденсаторов С1 и С2. 
Изменяя напряжение на конденсаторе С2, можно управлять током через ОС. Для этой цели парал- 
лельно конденсатору С2 включен транзистор Т2, выполняющий роль регулируемого сопротивления. 
На базу транзистора Т2 поступает сигнал параболической формы с частотой кадровой развертки. 
При этом, амплитуда тока в строчных катушках ОС в каждой из строк возрастает по мере прибли- 
жения к середине экрана. 
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Кроме того, на базу Т2 поступает сигнал со схемы стабилизации размера растра по горизон- 
тали. 


Амплитуду импульсов в первичной обмотке строчного трансформатора для рабочей частоты 
15625 Гц можно вычислить по приближенной формуле: 


И =(19-Тисх)*Шлит., (1) 
где: 
Тих — Длительность импульсов обратного хода (в мкс). Может меняться в пределах 
10...13 мкс; 


Ци" — напряжение питания выходного каскада (В). В зависимости от схемы может меняться 
в пределах +90...150 В. 


Амплитуда импульсов во вторичных обмотках строчного трансформатора вычисляется по 
формуле: 
И-=УеК, (2) 
где: 
\! — амплитуда импульсов в первичной обмотке (В); 


К — коэффициент трансформации. Равен отношению числа витков во вторичной обмотке к 
числу витков в первичной. 


Примерная схема включения (строчного) трансформатора приведена на рис. 2. 


Высокое напряжение 






Фокусирующее напряжение 





Ускоряющее напряжение 


+268 


+158 Накал 


Рис. 2 
Рассмотрим работу представленной схемы. 


Отметим, что в данной схеме применена разновидность строчного трансформатора, так на- 
зываемый трансформатор диодно-каскадный строчный (ТДКС). 


Высоковольтное постоянное напряжение снимается с диодно-каскадного импульсного выпря- 
мителя и отдельным высоковольтным проводом подается на второй анод кинескопа. В качестве 
конденсатора фильтра используется собственная емкость кинескопа. 


Фокусирующее и ускоряющее напряжения формируются делителем высоковольтного напря- 
жения и снимаются с потенциометров, конструктивно заключенных в корпус трансформатора. 
Высоковольтная обмотка состоит из трех одинаковых секций, соединенных друг с другом выпрями- 
тельными диодами. Высоковольтное напряжение образуется в результате суммирования каждого 
из трех напряжений (по числу секций). Такое включение уменьшает вероятность пробоя. 


Вывод 8 диодно-каскадного выпрямителя соединен с корпусом через конденсатор Сотл, ко- 
торый заряжается отрицательным током выпрямителя. Это напряжение используется в схеме ог- 
раничения тока луча (ОТЛ). 


С обмотки 1, 2 снимается напряжение для питания видеоусилителей телевизора. Напряжение 
питания Ули-=+115 В подается через обмотку 1, 3 на коллектор строчного транзистора. На обмотке 
1, 2 создается импульсное напряжение амплитудой Ц=85 В, которое выпрямляется диодом 01 и 
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складываясь с постоянным напряжением источника питания в сумме дает напряжение Ц=+200 В. 
Конденсатор С1 сглаживает пульсации напряжения в этой цепи. 


С обмотки 4, 6 снимается напряжение +26 В для питания выходного каскада кадровой раз- 
вертки. 


С об'"отки 5, 6 снимается напряжение +15 В питания микросхем УНЧ, видеопроцессора. 


Выпрямители используются однополупериодные с конденсаторами фильтра большой емкос- 
ти. 


С обмотки 7, 6 снимается импульсное напряжение питания накала кинескопа. Резистор 
Вог. — ограничительный, предназначен для ограничения тока накала кинескопа при включении те- 
левизора. Это необходимо в связи с тем, что сопротивление холодной нити в несколько раз мень- 
ше сопротивления нити нагретой до рабочей температуры. Подбором резистора Во». необходимо 
установить возможно более точно напряжение накала кинескопа, так как это влияет на его срок 
службы. 


‚ апряжение накала можно вычислить по формуле: 
Цн=Цн[0,29-+0,01 ( Тиох -12)], (3) 


где: 

Ц” — амплитуда импульсного напряжения в цепи накала (В); 
Тиох — длительность импульса (мкс); 

Ц: — действующее значение напряжения накала, Ч-=6,3+0,1 В. 


Регулировку напряжения накала нужно производить всякий раз после замены ТДКС или ки- 
нескопа. 


Высоковольтные выпрямители имеют большое внутреннее сопротивление, поэтому замеры 
высоковольтных напряжений производят специальным электростатическим киловольтметром типа 
С-196 с входным сопротивлением В»»>50 МОм. Это необходимо делать всякий раз после проведе- 
ния ремонтных работ в выходном каскаде строчной развертки. Для каждого типа кинескопов суще- 
ствует предельно-допустимое напряжение, при превышении которого кинескоп становится 
источником мягкого рентгеновского излучения. 


От величины высоковольтного напряжения зависит размер изображения по горизонтали. При 
большой величине высокого напряжения на втором аноде кинескопа магнитного поля ОС оказыва- 
ется недостаточно для отклонения луча на полный угол. В результате размер растра по горизонта- 
ли оказывается недостаточным. По бокам экрана будут видны вертикальные черные полосы. 


При пониженной величине “высокого” электронный луч отклонится на гораздо больший угол и 
размер по горизонтали будет слишком большой. 


В момент ремонта выходных выпрямителей ТДКС необходимо помнить, что отключение их от 
нагрузок приведет к увеличению напряжения на электролитических конденсаторах фильтров до 
амплитудного значения импульсного напряжения. Это в 2-3 раза превышает рабочее напряжение 
конденсаторов и приводит к выходу их из строя. 


Рекомендации по замене ТДКС 


Большинство ТДКС включаются по одной и той же схеме. Они выдают практически одинако- 
вые значения высоковольтного, ускоряющего, фокусирующего напряжений и напряжения накала. 
В качестве сигнала ОТЛ используется напряжение с высоковольтного выпрямителя. Вторичные об- 
мотки ТДКС являются также источником напряжения +25...27 В для питания выходного каскада ка- 
дровой развертки. 


Отличаются ТДКС в основном по величине напряжения питания выходного каскада, располо- 
жением выводов, количеством и построением вторичных источников питания. В зависимости от 
размера кинескопа трансформаторы отличаются габаритной мощностью. 


Рассмотрим особенности замены ТДКС применяемые в телевизорах фирмы $ОМУ. 


ТДКС фирмы ЗОМУ имеют следующие особенности: 


1. Ускоряющее напряжение снимается с коллектора строчного транзистора. Регулировка ус- 
коряющего осуществляется потенциометром, расположенным на плате кинескопа; 
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2. Для питания выходного каскада кадровой развертки применяется двухполярный выпрями- 
тель с напряжением Ц=+15 В. 


Форма сигналов на вторичных обмотках трансформатора показана на рис. 3. Сигнал состоит 
из импульса обратного хода Шок и плоского участка Ч»х, напряжение на котором определяется пря- 
мым ходом строчной развертки. Напряжение на вторичной обмотке пропорционально скорости из- 
менение тока в первичной. Скорость изменения тока во время прямого хода постоянна, 
следовательно и напряжения на вторичных обмотках в этот период времени также постоянны. 


|. У пх 


у 





Рис. 3 


В зависимости от полярности подключения диода к обмотке, выпрямляется часть импульсов 
соответствующих либо прямому, либо обратному ходу строчной развертки. То есть с одного и того 
же вывода вторичной обмотки трансформатора можно получить два различных напряжения разной 
полярности. В зависимости от того, какой из выводов вторичной обмотки подключен к корпусу, для 
обмотки с отводом от середины может быть три варианта схемы. Таким образом, общее число воз- 
можных различных вторичных источников питания, реализованных на одной обмотке тремя выво- 
дами, может быть равно 10. В таблице 1 приведен пример получения разных выходных напряжений 
вторичных источников питания при различных схемах включения вторичной обмотки. Частота 
строчных импульсов Рер.=15625 Гц при длительности Тиох=12 мкс. 


Если вновь устанавливаемый трансформатор рассчитан на работу при другом напряжении 
питания, амплитуду напряжения в первичной обмотке можно пересчитать по формуле (1), а по фор- 
муле (2) вычислить напряжения на вторичных обмотках. При увеличении напряжения питания, на- 
пряжения на первичной и вторичных обмотках увеличиваются. 


Большое влияние на амплитуду напряжений на вторичных обмотках оказывает величина ем- 
кости конденсатора Сох, включенного между коллектором выходного транзистора и корпусом. Он 
носит название конденсатора обратного хода. Емкость находится в пределах 3000...10000 пФ на 
рабочее напряжение Ц=2 кВ. При изменении емкости конденсатора меняется длительность им- 
пульса обратного хода и следовательно выходные напряжения. Изменяя емкость конденсатора 
можно регулировать размер по горизонтали. Ориентировочно увеличение емкости на 10% приво- 
дит к уменьшению выходных напряжений, формируемых из ИОХ, на 3%. Напряжения, получаемые 
из импульса прямого хода, при этом не изменяются. 


Допустима замена трансформатора с меньшей габаритной мощностью на больший (ТДКС от 
телевизора с кинескопом 20”, 21” можно установить в телевизор с 14” кинескопом). Обратная за- 
мена не допускается. 


При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа} необходимо выполнить 
следующие операции: 


1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала; 


2. В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденса- 
тора обратного хода выставить размер по горизонтали; 

3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором 
аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кине- 
скоп начнет излучать в рентгеновском спектре. 


В книге приведены обозначения выводов ТДКС в соответствии с принципиальными схемами 
телевизоров. Графическое обозначение высоковольтной части трансформаторов дано условно. 
Пля обмоток, к которым подключены выпрямители, указаны напряжения на выходах выпрямите- 
лей. 

В разделе “Список ТДКС” (см. стр. 89) приведены в алфавитном порядке все строчные транс- 
форматоры с указанием номера страницы, на которой содержится информация о них. На стр. 88 
представлена графическая информация о внешнем виде и определении цоколевки современных 
ТДКС. 
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Неисправности современных импортных телевизоров, вызванные выходом из строя 
строчных трансформаторов (ТДКС): 

1. РОМА! ТУ-2000АМК8. Телевизор находится в дежурном режиме, на что указывает свече- 
ние красного светодиода на передней панели. При включении рабочего режима светодиод на 1 — 
2 сек. гаснет, затем вновь загорается. В дежурном режиме все выходныё напряжения блока пита- 
ния занижены в 2 — 3 раза. Напряжение по цепи + В равно Ц=+48 В вместо нормы Ч=+115 В. 
Строчная и кадровая развертки не работают. При включении рабочего режима, напряжение на ши- 
не + В возрастает до номинального, строчные синхроимпульсы (ССИ) поступают на запуск строч- 
ной развертки. Затем из-за резкого возрастания тока по шине + В срабатывает защита и блок 
питания переключается в дежурный режим. 







Коэффи- 
циент 
















Для проверки ТДКС на наличие короткозамкнутых витков или пробоя высоковольтной части 
устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки. 
В связи с большим коэффициентом трансформации согласующего строчного трансформатора уста- 
новка перемычки мало отразится на нагрузке предварительного усилителя ССИ. В таком режиме 
телевизор может находиться продолжительное время. Выходной транзистор строчной развертки 
при этом будет заперт и колебания в ТДКС отсутствуют. Если в рабочем режиме напряжение на 
шине + В возрастет до нормы и защита не сработает, значит неисправность необходимо искать в 
ТДКС, либо в высоковольтных цепях. Марка ТДКС ЕСМ20ВО0ЗАА. Исправность высоковольтных це- 
пей проверяют прозвонкой. 


2. СОЁГО ЗТАВ СЕ200708. Телевизор не включается. Красный светодиод дежурного режима 
не загорается. Преобразователь блока питания не запускается. Напряжение на выходе сетевого 
фильтра выпрямителя есть. 


В ходе проверки обнаружено короткое замыкание по вторичной цепи +115 В. Строчный тран- 
зистор 2505250 исправен. Причина короткого замыкания — пробой коллекторной обмотки строч- 
ного трансформатора (выводы 1, 2, 3) на корпус. Марка ТДКС: 154-177 В. 


3. СОШО 5ТАН СЕ-20Е?20В. Дежурный режим в телевизоре работает. При включении рабоче- 
го режима появляется запах гари. Изображение и звук отсутствуют, экран не светится. При визу- 
альном осмотре моно-шасси на боковой поверхности строчного трансформатора 154-177 В виден 
след пробоя в виде черной точки диаметром 3 мм. Элементы, расположенные в непосредственной 
близости со стороны ТДКС, покрыты налетом коричневого цвета. Проверка сопротивления изоля- 
ции тестером не выявила неисправность, так как проверочное напряжение тестера во много раз 
меньше рабочего напряжения ТДКС. Наличие прогоревшей точки и коричневого налета на деталях 
платы является характерным признаком пробоя строчного трансформатора. 


4. ОММА К-9515. Дежурный режим в телевизоре работает. При переводе в рабочий режим из 
блока питания слышен сильный писк. Напряжение на шине +115 В уменьшается до 70 В. Прозвон- 
ка этой цепи не выявила неисправностей. При установке перемычки между базой и эмиттером 
строчного транзистора напряжение на шине +115 В восстановилось до нормального. Высоковольт- 
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ное напряжение на вторичной обмотке ТДКС образуется путем суммирования с напряжением +115 
В через цепочку В=22 кОм и диод. В ходе проверки было установлено, что элементы этой цепочки 
вышли из строя. Это произошло из-за пробоя высоковольтного диода в ТДКС. При этом высоко- 
вольтное напряжение поступило на цепочку В, О, что и привело ее к выходу из строя. Марка ТДКС 
154-378А. 


5. АВА СТ\У-20М$. При включении телевизора раздается сильный треск. При осмотре обна- 
ружен сгоревший резистор В=10 кОм 0,5 Вт, подключенный к выводу 7 ТДКС ограничения тока лу- 
ча (ОТЛ). После замены резистора дефект повторился вновь. Причина дефекта заключается в 
лробое высоковольтного напряжения ТДКС на вывод 7. Марка ТДКС ТЁР70181. 


6. ЗНАВР 141-$С. Дежурный режим в телевизоре работает. При переключении телевизора в 
рабочий режим красный светодиод на передней панели телевизора на 1 — 2 сек. гаснет, затем 
вновь загорается. В ходе проверки установлено, что напряжение на выводе 36 микросхемы видео- 
процессора ТОА8362А менее +7 В. Именно это напряжение поступает на вход устройства запуска 
строчной развертки. В нормальном режиме напряжение на выводе 36 должно быть не менее +8 В. 
При напряжении ЦИ=+7 В происходит блокировка внутреннего генератора и ССИ не проходят на за- 
пуск выходного каскада строчной развертки. В первый момент времени напряжение на 36 контакт 
микросхемы поступает со вторичного выпрямителя блока питания. В дальнейшем напряжение по- 
ступает со вторичной обмотки ТДКС. В случае неисправности в развертках или высоковольтной ча- 
сти напряжение на вторичной обмотке ТДКС будет отсутствовать. Напряжение на выводе 36 
уменьшится до +7 В и включится блокировка задающего генератора строчной развертки. 


Проверка сопротивления цепей вторичных выпрямителей ТДКС показала их исправность. 
Значит неисправен ТДКС (короткозамкнутые витки). Марка ТДКС ЕО1ЗВРЕ. 


7. ЗНААР-21$С. Дежурный режим не работает. Красный светодиод на передней панели теле- 
визора не горит. На коллекторе ключевого транзистора блока питания короткие импульсы Т=1 мкс. 
Выходные напряжения занижены в 5 — 7 раз. Прозвонка вторичных цепей блока питания коротко- 
го замыкания не выявила. Напряжение на шине “+115 В” равно +20 В. При установке перемычки 
между эмиттером и базой выходного транзистора строчной развертки напряжение на шине +115 В 
возроспо до нормы. Сопротивления вторичных цепей ТДКС — в норме. Неисправен ТДКС 
Е006ЗРЕ. 


8. ЗОМУ К\-С21М1. В дежурном режиме телевизор работает. При переключении в рабочий 
режим красный светодиод на передней панели телевизора начинает мигать и через {=10 сек. вновь 
индицирует дежурный режим телевизора. Строчные импульсы на запуск развертки поступают в те- 
чение 1=10 сек. затем пропадают. Это вызвано срабатыванием защиты в телевизоре, так как отсут- 
ствует напряжения вторичных выпрямителей ТДКС из-за его неисправности. Марка ТДКС МХ1741. 


9. ЗОМУ К\-29СЗВ. В дежурном режиме телевизор работает. При переключении в рабочий 
режим телевизора красный светодиод на передней панели телевизора на 1 — 2 сек. гаснет, затем 
телевизор вновь переключается в дежурный режим. При наличии высоковольтного напряжения 
можно сделать вывод об исправности ТДКС. Это неверно, т.к. пробой может возникнуть в момент 
появления высоковольтного напряжения на кинескопе. Проверка с помощью низковольтного проб- 
ника не выявит дефекта. 


Для локализации дефекта замеряют напряжение на шине Рго{е$1 (контакт 9 разъема СМ001 
платы А). Наличие напряжения на шине Ц=+5 В свидетельствует о неисправности в блоке развер- 
ток. Для снятия защиты была установлена перемычка между 9 и 1 контактами разъема СМО01 пла- 
ты А. При этом ТДКС стал сильно нагреваться, что указывает на его неисправность. Такую 
проверку нужно проводить очень осторожно, контролируя температуру нагрева транзистора выход- 
ного каскада строчной развертки, ТДКС, электролитических конденсаторов, т.к. снятие защиты мо- 
жет привести к аварийным последствиям. Кроме того следует наблюдать за экраном, т.к. в случае 
исправности ТДКС и неисправности в кадровой развертке на экране появится яркая горизонталь- 
ная полоса, которая может прожечь люминофор кинескопа. При значительном увеличении тока по 
цепи +135 В включится сетевое реле и отключит телевизор. Марка ТДКС М№Х1604. 


10. ЗОМУ КУ-М2100К. Через {=30 мин. работы телевизор отключается. Дежурный режим не 
работает. Красный светодиод на передней панели телевизора не горит. Напряжения блока заниже- 
ны в 2 — 3 раза. Питание на светодиод поступает со стабилизатора 1С004 178 1ВО5В. На выходе 
стабилизатора напряжение равно +2,5 В, поэтому СД не горит. На входе стабилизатора напряже- 
ние (=4,5 В (вместо +9 В). Блок питания находится в режиме защиты из-за пробоя в ТДКС. При 
этом пропадает напряжение между базой и эмиттером @601. Транзистор открывается и вывод 2 
[©6501 соединяется с корпусом. Блок питания телевизора переходит в режим защиты. На коллекто- 
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ре ключевого транзистора блока питания импульсы очень малой длительности Т=1 мкс и большой 
скважности (О-=20}. При этом на вторичных обмотках появляются безопасные напряжения, не при- 
водящее к аварии. В таком режиме телевизор может находиться сколь угодно долго. Марка ТДКС 
МХ1655. 


11. ЗОМУ К\У-29СЗВ. В дежурном режиме телевизор работает. При включении в рабочий ре- 
жим светодиод на передней панели телевизора на секунду гаснет и вновь загорается. Высокое на- 
пряжение на кинескопе есть. На 9 выводе СМ№001 Ц=+5 В. В момент включения телевизора в 
рабочий режим пилообразный ток в кадровой ОС появляется, что говорит об исправности КР. Вы- 
сокий потенциал на шине “РВОТ” поступает с блока питания (9605, В622). При этом блокируется 
прохождение ССИ. Высокий потенциал по шине “РРОТ” означает большое потребление по шине 
+135 В. Сигнап перегрузки по току снимается с В142, включенного в минусовой провод выпрями- 
теля и поступает на 0605. Напряжение на шине “РАОТ” уменьшипось до “0”, что указывает на про- 
бой в ТДКС. Марка ТДКС иХ1604. 


12. Рапазогс ТС-2150. В дежурном режиме работает. При переключении в рабочий режим из 
блока питания раздается громкий свист, указывающий на перегрузку. Напряжение цепи “+90 В” за- 
нижено до +45 В. Строчный выходной транзистор исправен. Сопротивление вторичных цепей ТДКС 
в норме. Причина неисправности — пробой ТДКС. Марка ТДКС ТЁЕ15644Е1. 


13. ЗОМУ К\У-2171В. При перекпючении из дежурного режима в рабочий слышен бросок вы- 
соковольтного напряжения (по потрескиванию на экране), затем телевизор переключается в де- 
журный режим. Светодиод на передней панели тепевизора работает в режиме: 6 вспышек, затем 
пауза. Это соответствует срабатыванию защиты вследствие перегрузки по току. Напряжение, из- 
меренное на шине “РНОТ” (52 вывод МК $АА52302Р}, равно Ц=+5 В. Это напряжение поступает че- 
рез формирователь с датчика В=0,47 Ом, вкпюченного в минусовую шину источника +135 В. При 
установке перемычки база-эмиттер напряжение на шине “РВОТ” падает до “0”. Замыканий в высо- 
ковольтных цепях не обнаружено. Неисправен ТДКС. Марка ТДКС МХ1741. 


14. СОЁО ЗТАВ-СЕ200608. При включении телевизора яркость изображения недостаточна. 
Затем за время {=15 мин. яркость постепенно увеличивается до нормы. Ускоряющее напряжение 
с ТДКС при этом меняется от 80 В до 400 В. Это происходит из-за неисправности выпрямителя 
ТДКС. 
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АИ/А ТУ-1402КЕ Тип.ТДКС - 154-211А 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров 
10 вывод — Накал Т\-2102, 

9 вывод — Питание канала +12 В |Т\2002, 

8 вывод — 1 Т\1402 

7вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +24 В 
5 вывод — Отсутствует 

4 вывод — Ц=+112 В (от БП} 
Звывод — Узлы АПЧ 

2 вывод — Коллектор 

1 вывод — Питание ВУ +195 В 














АП//А-ТУ-А145 Тип ТДКС - ЕТК-14В011 


Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +25 В 
7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Питание ВУ +180 В 

5 вывод — Накал 

4 вывод — ОТЛ 

Звывод — + 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод — Питание канала +15 В 














АША ТУ-А205 Тип ТДКС.-— НЕЕ15304 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +25 В 
7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Питание ВУ +180 В 

5 вывод — Накал 





4 вывод — ОТЛ 

3 вывод — 1 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод — Питание канала +15 В 
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АКА! СТ2005Е Тип ТДКС.-— Т1Е7О0181 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор СТ-14070; 101-220005-ОЗА 
9 вывод — Ч=+112 В (от БП) СТ-14070Т; ЕСМ20А016 

8 вывод — Питание ВУ +180 В СТ2005ЕА; ТЕР70162 
7вывод — ОТЛ СТ21070; 

6 вывод —1 АКВА СТ21070 

5 вывод — Накал АКВА СТУ\У-20М$ 


4 вывод  — Питание канала +24 В 
Звывод  — Питание канала +14 В 
2 вывод — Не используется 
1 вывод — Не используется 








АМСОЕ С2001 Тип ТДКС - В$С23-1103 


9 вывод — Узлы АПЧ 

8 вывод — Накал 

7вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +15 В 
5 вывод  — Питание канала +25 В 
4 вывод — 1 

Звывод — Ч=+115 В (от БП) 

2 вывод — Питание ВУ +180 В 

1 вывод — Коллектор 





АТЕС ТУ1402МК® Тип ТДКС - КЕ583340 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е Г 

















9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — 1 

6 вывод — Питание канала +27 В 
5 вывод  — Не используется 

4 вывод — +15 В 

Звывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — Ц +135 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 
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СОГОВ 6830К Тип ТДКС:3225005 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Ц=+125 В (от БП) 
"о [”° "8 вывод — Питание канала +24 В 
-. 4 7 вывод — Не используется 
, б вывод — 1 
5 вывод — Питание ВУ +180 В 
, 4 вывод — ОТЛ 
8 Звывод — 1 


2 вывод — Узлы АПЧ 
1 вывод — Накал 

























11 вывод — ОТЛ СОЁКОН 520\ТР 
10 вывод — Накал 

9 вывод — Ц=+103 В (от БП) 

8 вывод — Не используется 

7 вывод — Питание ВУ +180 В 

6 вывод — Коллектор 

5 вывод  — Узлы АПЧ 

4 вывод — 1 

Звывод  — Не используется 

2 вывод — Не используется 

1 вывод — Питание канала +25 В 








10 вывод — Питание ВУ +180 В 

9 вывод — Накал 

8 вывод  — Питание канала +103 В 
7 вывод  — Питание канала +25 В 
6 вывод — И=+103 В (от БП) 

5 вывод — Питание канала +15 В 
4 вывод — Коллектор 

3З3 вывод — 1 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1вывод — ОТЛ 
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СОМТЕС'Е$-2140$К Тип ТДКС 





1 вывод 
2 вывод 
3 вывод 
4 вывод 
5 вывод 
б вывод 
7 вывод 
8 вывод 
9 вывод 












10 вывод — Питание ВУ +174 В 


— Коллектор 
— Ч=+115 В (от БП) 

— Отсутствует 

— Питание канала +25 В 
— Питание канала +14,5 В 
— Питание канала +12,5 В 
— 4 

— ОТЛ 

— Накал 












РАЕУ/ОО ОМО-2195 Тип ТДКС - ОСЕ-2217Е 













9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Питание ВУ +200 В 
— 4 

— ОТЛ 

— Питание канала +27 В 
— Питание канала +16 В 
— ВООЗТЕН 

— Узлы АПЧ 

— Ц=+130 В (от БП) 

— Коллектор 





10 вывод — Накал 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 


5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Питание ВУ +200 В 
—+1 

— ОТЛ 

— Питание канала +27 В 
— Питание канала +16 В 
— "+С" 

— Узлы АПЧ 

— 0=+130 В (отБП) 

— Коллектор 









Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 


ОТК2036 
ОТК2035 
0ТК2135 
ОТК2136 
ОТК2053 
0м6С2059 


ОТХ-1481 

ОТК-1435 
ОТК-1436 
ОТК-1432 
ОТО-1427 
ОТ0-1447 
ОТО-1451 
ОТО-1457 
ОТО-1458 






ОСЕ-2217) 
















ЕСА24008$ 
[$А24008$ 
ОСЕ-2077А 
ОСЕ-1577А 
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РАЕУГОО ОТХ-20А1 Тип ТДКС.-Е$А17013М 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал ОТХ21А1, ОТХ21С1 Е$А26012М 
9 вывод — Питание ВУ +200 В 0Т02027 
8 вывод — 1 0Т02046 
7 вывод — ОТЛ 0Т02047 
6 вывод — Питание канала +27 В |0Т02051 
5 вывод — Питание канала +16 В |0ТО2057 
4 вывод — "+С" 0Т02058 
Звывод — Узлы АПЧ 0Т02147 
2 вывод — Ц=+130 В (от БП) 0Т02148 
1 вывод — Коллектор 0тТ02157 
0Т02158 
0Т02159 
0Т02169 











10 вывод — Узлы АПЧ ОТ\2595, 2599, 2570, 
9вывод — Накал ОТУ2890, 2855, 

8 вывод — ОТЛ ОТУ2999, 2970 

7 вывод — 1 СТ\2555, 2585 

6 вывод — Питание канала +28,5 В 
5 вывод — ВООЗТ 

4 вывод  — Питание канала +16,5 В 
Звывод  — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — Ч=+132 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 











О/ЗТАЯ. 011422 Тип ТДКС ЕСМ-2014ЕЁ. 
Тип ТДКС 










Аналоги ТКС 










Назначение выводов 
10 вывод — Питание канала +16 В 
9 вывод — Узлы АПЧ 

и 7" "8 вывод — Накал 

ы й 7 вывод — Питание канала +24 В 
5 6 вывод — Питание ВУ +180 В 

5 вывод — 1 

4 вывод — Ч=+103 В (от БП) 
Звывод — ОТЛ 


2 вывод  — Питание канала +125 В 
1 вывод — Коллектор 
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ОЗТАН 0Т2016 Тип ТДКС ЕСМ-2015АЁ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е | 
НСНЕРВ ЕТМ-9630К Тип ТДКС 


9 вывод  — Питание канала +125 В 
8 вывод — ОТЛ 
7вывод — Ц=+103 В (от БП) 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 
11 вывод — Питание канала +26 В 
10 вывод — ИМП. 60 В 
`НСНЕВ ЕТМ536 Тип ДКС. 32008/00 __ оно ара о __ 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


6 вывод —1 

9 вывод — Накал 

10 вывод — Питание канала +26 В ЕТМ542 
ЕТМ551 

















































5 вывод — Питание ВУ +180 В 
4 вывод — Питание канала +24 В 
З вывод  — Накал 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод  — Питание канала +16 В 
8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание ВУ +180 В 

6 вывод — 1 

5 вывод — Ш=+150 В (от БП) 

4 вывод — 1 

З вывод — 1 

2 вывод — Коллектор 

1 вывод — Отсутствует 

9 вывод — Узлы АПЧ 

8 вывод — 1 

7 вывод — ОТЛ 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Коллектор 

4 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

З вывод — Отсутствует 

2 вывод  — Питание канала +150 В 
1 вывод — 1 
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[Е5-1530$5К ($0) Тип ТДКС. 0244/37 


Тип ТДКС 





Назначение выводов 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 
а, 6 


— Накал 
— ОТЛ 
— 41 


— Питание канала +12 В 
— Питание канала +18 В 
— Питание канала +25 В 
— Питание ВУ +200 В 


— ЦУ=+115 В (от БП) 
— Коллектор 
— обмотка 


синхронизации блока 


питания 


РОМАГТУ-2000АМКВ Тип ТДКС 154-064 В 


Тип ТДКС 





Назначение выводов 
11 вывод — 4 
10 вывод — Узлы АПЧ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Питание канала +15 В 


— ОТЛ 
—1 


— Питание канала +25 В 


— Ц=+115 В (от БП) 
— Накал 


— Питание ВУ +180 В 


— Отсутствует 
— Коллектор 


ЕЦМА! ТУ1400АМКЗ Тип ТДКС ЕСК-148В040 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
















11 вывод —4 
10 вывод — Не используется 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
б вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Не используется 
— ОТЛ 

—1 

— Не используется 
— Ч=+112 В (от БП) 
— Накал 


— Питание ВУ +180 В 


— Отсутствует 
— Коллектор 


Аналоги ТДКС 








Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


Т\-2003 
Т\У-2008 @Е 

















ЕСК-20803 
ЕСМ-20В0З4А 
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ЕОМА! ТУ2500АМК8 Тип ТДКС ЕСВ-25А021 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 
10 вывод — Не используется 
9 вывод — Не используется 
8 вывод — ОТЛ 
7 вывод — 1 
6 вывод — Питание +27 В 
5 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
4 вывод — Накал 
Звывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод  — Отсутствует 
1 вывод — Коллектор 
10 вывод — Узлы АПЧ ТУ-2100АМК8 154-1068 
9 вывод — Не используется Т\У-21007ТМК8 
8 вывод — ОТЛ 
7 вывод — 1 
6 вывод — +25 В 
5 вывод — Питание накала Шпит. 
+115 В 
4 вывод — Накал 
Звывод — Питание +200 В 
2 вывод — Отсутствует 
1 вывод — Коллектор 




















ЕОМАГТУ-2100МК7 Тип ТДКС ЕСМ-208В034А 





ЕОМА! 2000МК7 Тип ТДКС ЕСМ-208031 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


10 вывод — Узлы АПЧ Т\-2008 < 154-177Т 
9 вывод — Не используется Т\/2000АМК7 

8 вывод — ОТЛ М$-20А 

7 вывод — 1 М$-20АМКИ 

6 вывод — Питание канала +25 В 

5 вывод — /=+115 В (от БП) 





4 вывод — Накал 

Звывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Коллектор 
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ЕОМАГТУ-2100МКб Тип ТДКС _154-106В 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


ЕСМ-208034 





10 вывод — Узлы АПЧ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Не используется 

— ОТЛ 

— 1 

— Питание канала +25 В 
— /=+115 В (от БП) 

— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— Отсутствует 

— Коллектор 


РОМАГТУ-1400МКб Тип ТДКС ЕСК-14В025 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Узлы АПЧ 





9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Не используется 

— ОТЛ 

—41 

— Питание канала +25 В 
— 1=+112 В (отБП) 

— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— Отсутствует 

— Коллектор 


РОМА! ТУ2100МКВ Тип ТДКС 154-064М 


Тип ТДКС 












9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


Назначение выводов 
10 вывод — Не используется 


— Не используется 
— ОТЛ 

—+1 

— Не используется 
— 0=+112 В (от БП) 
— Накал 

— Питание ВУ +180 В 
—41 

— Коллектор 








Т\/2000АМК10 
М$-14АМКИ 












Т\/2000АМК10 
М$-14АМКН 









Модели телевизоров 





154-064М 
В$С25-2074$ 
ЕТЕООЕР $2001 
ЕТЕООЕР$МО06 













Аналоги ТДКС 
ЕСМ-20В0З4А 
154-064\/ 

ЕТЕООЕР$МО08 
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СОГО $УТАВ (ЕС) СЕ-20А80\У Тип ТДКС 154-479А 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11, 8 выв. — ОТЛ 

10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

7 вывод — Питание канала +40 В 
6 вывод — Питание канала +26 В 
5 вывод  — Питание канала +16 В 
4 вывод — 1 

Звывод — Ц=+112 В (отБП) 

2 вывод — Питание ВУ +180 В 

1 вывод — Коллектор 





11, 8 выв. — ОТЛ 

10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

7 вывод — Питание канала +40 В 
6 вывод — Питание канала +26 В 
5 вывод  — Питание канала +16 В 
4 вывод — 1 

З вывод — Ц=+112 В (отБП) 

2 вывод  — Питание ВУ +180 В 

1 вывод — Коллектор 





9 вывод — Накал 
8 вывод — ОТЛ 
7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод — 4 

4 вывод  — Питание канала +25 В 
Звывод — Питание ВУ +210 В 
10, 2 выв. — Ч=+109 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 




















СЕ-20Е50Х 
СЕ-20060В 
СЕ-210608В 
СЕ-20Е?20В 
СЕ-21Е?20В 
СЕ-21А90У 
СЕ-20070В 
СЕ-20Еб ОВ 


СЕ-14060В 
СЕ-14Е20В 





154-375Н 
154-375Е 
154-177В 
154-1940 
154-1774 

154-194В 
154-194Е 
154-194С 


154-064Е 





Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


СЕ-29С44 151-А01$ 
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СОГО ЗТАВ СЕ-25С36 Тип ТДКС 154-374А 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 

10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание канала +45 В 
б вывод — Не используется 

5 вывод — Питание канала +16 В 
4 вывод — 1 

З вывод — Ц=+115 В (от БП) 

2 вывод — Питание ВУ +200 В 











8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — 1 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Питание канала +25 В 
4 вывод — Питание канала +15 В 
З вывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — Ц=+200 В (от БП) 

1 вывод  — Коллектор 





СВОМОГС С0С5200Тип ТДКС 29201-37297 


10 вывод — 1 

9 вывод — Накал 

8 вывод — Питание канала +25 В 
7 вывод — ОТЛ 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод — Питание ВУ +200 В 


4 вывод  — Отсутствует 
Звывод — 1 

2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
1 вывод — Коллектор 
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СПИМОС СИС5303 Тип ТДКС 29201-02804 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Коллектор 29201-02801 
10 вывод — Отсутствует 8669435201 
9 вывод — Ч=+115 В (от БП) 8669435246 
8 вывод — 1 

7 вывод — Отсутствует 

б вывод — Накал 

5 вывод  — Отсутствует 

4 вывод — Отсутствует 

3 вывод — Узлы АПЧ 

2 вывод — Питание канала +25 В 
1вывод — ОТЛ 











СВИМОГС СИС$310 Тип ТДКС 29201-02901 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Коллектор 29201-02902 
10 вывод — Отсутствует 8669435222 
9 вывод — Ч=+115 В (от БП) 

8 вывод — 1 

7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Накал 

5 вывод  — Подкл. ОС 

4 вывод — Отсутствует 

З вывод — Узлы АПЧ 

2 вывод  — Питание канала +25 В 
1 вывод — ОТЛ 











СВИМГС @В-1450 Тип ТДКС 154-18 9Н 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 








8 вывод — ОТЛ 









7 вывод — 1 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Питание канала +25 В 
4 вывод  — Питание канала +15 В 






З вывод — Питание ВУ +180 В 
2 вывод — Ч=+115 В (от БП) 
1 вывод — Коллектор 
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свимра с‘А$Т25ТХ Тип ТДКС 154-279С 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


= |. 
НАРР! ЕС2067АН 1875А Тип ТДКС 


9 вывод — Накал 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


8 вывод — ОТЛ 
9 вывод — Питание ВУ +200 В — 482214010483 



















Звывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — Ц=+150 В (от БП) 
1 вывод — Коллектор 












7 вывод — Питание канала +17 В 
6 вывод — Питание канала +27 В 
5 вывод — 1 

4 вывод — 1 

8 вывод — Коллектор 

7 вывод — Узлы АПЧ 

6 вывод — Ч=+112 В (от БП) 

5 вывод — Питание канала +27 В 


4 вывод — ОТЛ 

Звывод — 1 

2 вывод  — Питание канала +12 В 
1 вывод — Накал 


НТАСН! СЕ1408ТУ Тип ТДКС 11920527 


11 вывод — 1 

10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ч=+103 В (от БП) 

8 вывод — Отсутствует 

7 вывод — Не используется 

6 вывод — Питание канала +25 В 


5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — ОТЛ 

Звывод — Накал 

2 вывод — 1 

1 вывод — Питание ВУ +200 В 
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НТАСНШ СМТ1450С7РМ-26 Тип ТДКС 


Тип ТДКС_ Модели телевизоров | Аналоги ТДКС | 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — 1 

8 вывод — Питание канала +26 В 
7 вывод — Питание ВУ +180 В 

б вывод — Ч=+115 В (от БП) 


7 5 вывод — Накал 
й 4 вывод — ОТЛ 
3 вывод — Питание канала +18 В 














2 вывод — Обмотка ОС на БП 
1 вывод — Обмотка ОС на БП 








НТАСНГСМТ2528-981 Тип ТДКС 


Тип ТДКС | Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС | 


10 вывод — Коллектор СМТ2528-051 
9 вывод — Ц=+115 В (от БП) СМТ2528-081 
г” "° |8 вывод  — +150 В Цепь "РВОТЕЗТ" | СМТ2928-981 
й |7 вывод — Отсутствует 
|6 вывод  — Питание канала +26 В 
5 вывод  — Не используется 
4 вывод — ОТЛ 
З3 вывод — Накал 
2 вывод — 1 
1 вывод - Питание ВУ +200 В 








10 вывод — Коллектор СМТ2117-192 
9 вывод — 41 СМТ2145-191 
8 вывод — Питание канала +25 В |СМТ2145-192 
7 вывод — Питание ВУ +200 В СМТ2157-191 
б вывод — Ч=+115 В (от БП) СМТ2157-192 
5 вывод — Накал 

4 вывод — ОТЛ 

3 вывод — Питание канала +18 В 

2 вывод — Не используется 

1 вывод — Не используется 
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НТАСНИ НЕ$-1425 Тип ТДКС 154-1948 


| Тип тдкС Аналоги ТДКС 


9, 10 выв. — Не используется 

8 вывод — Накал 

7вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +25 В 
5 вывод — Питание канала +15 В 






















, '4 вывод — 1 

1 Звывод — Ц=+113 В (от БП) 

, 2 вывод  — Питание ВУ +180 В 
1 вывод — Коллектор 











Аналоги ТДКС | 





Назначение выводов Модели телевизоров 
10 вывод — ОТЛ СМТ2918 
9 вывод — Ч=+115 В (отБП) 





3 7Р-> 8 вывод — Коллектор | 
2 | чо 7 вывод — Питание канала +25 В | 
` 5 вывод  — Питание кангла +14 В 
‘ 5 вывод — 1 
5 4 вывод — Накал 
в Звывод — Питание канала +50 В 
2 вывод  — Вход напряжения +115 В 


1 вывод — Питание ВУ +209 В 














10 вывод — Коллектор 

19 вывод — Ц=+103 В (отБП) | 
8 вывод — Питание канала +27 В 
7 вывод — Не используется | 
6 вывод  — Не используется 

5 вывод  — Отсутствует 

4 вывод — ОТЛ 

З вывод — Накал 

2 вывод — 4 

1 вывод — Питание ВУ +200 В 
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НТАСНЕС$2106В.Тип ТДКС 1192.0497 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е |. 
НТАСН! С$2506В Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е [| 




















9 вывод  — Питание канала +112 В 
8 вывод  — Не используется 

7 вывод — Не используется 

6 вывод  — Не используется 

5 вывод  — Отсутствует 

4 вывод — ОТЛ 

Звывод — Накал 

2 вывод — 1 





1 вывод — Питание ВУ +200 В 











9 вывод — ЦЧ=+115 В (от БП) 









8 вывод — Отсутствует 
в нв |7 ВЫВОД — Отсутствует 
, 6 вывод — Питание ВУ +200 В 
“ 5 вывод — Питание канала +27 В 
" 4 вывод — ОТЛ 
ы 3 вывод — Отсутствует 
3 2 вывод — 1 
9 1 вывод — Накал 








НТАСН! С$Т2148 Тип ТДКС. ЕМО504 


18 вывод — Питание канала +18 в 
17, 15 выВ. — 1 
14 вывод — Питание канала +17 В 
13 вывод — Питание канала +25 В 
12, 9 выв. — 1 


11 вывод — Узлы АПЧ 

10 вывод — Накал 

8 вывод — Питание ВУ +200 В 

7 вывод  — Питание канала +133 В 
6 вывод — Не используется 

2 вывод — Ч=+300 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 
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НШТАСНИ СМТ2141 Тип ТДКС 
Тип ТДКС 










Назначение выводов 
10 вывод — Коллектор 
9 вывод —1 

' РЕ = 8 вывод — Питание канала +26 В 
Е й 7 вывод — Питание ВУ +180 В 


б вывод — Ц=+115 В (от БП) 


3 
3 
5 вывод  — Накал 
, 4 вывод — ОТЛ 
3 вывод — Питание канала +18 В 
° 2 вывод — Обмотка ОС на БП 
























5 1 вывод — Обмотка ОС на БП 







ШТАСНГ СМТ2979-191 Тип ТДКС НЕЕТ7354 
Тип ТДКС 











Назначение выводов 









10 вывод — Коллектор СМТ2979-192 
9, 7выв. — Ц=+130 В (от БП) СМТ2979-192$ 
1 „зв |8 вывод  — Питание канала +150 В |СМТ2979-041 
от 6 вывод — Питание канала +27 В |СМТ2979-051 
у 5 вывод — Не используется СМТ2979-981 
| 4вывод — ОТЛ СМТ2979-0815 
Звывод — Накал СМТ2979-751 
2 вывод —1 СМТ2979РХ-981 





1 вывод  — Питание канала +200 В 





НОАМУИ 54СЗВА Тип ТДКС КЕ$60505 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — ОТЛ 

8 вывод —1 

7 вывод  — Питание канала +25 В 
6 вывод  — Питание. ВУ +200 В 

5 вывод  — Вход напряжения +130 В 


4 вывод — Накал 

Звывод — Ц=+130 В (от БП) 
2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Отсутствует 


Аналоги ТДКС 


Аналоги ТДКС 










ТЕЕ17З54 
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УУС С-212 Тип ТДКС. Су27972-00А/1 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Модели строчных трансформаторов 








10 вывод — Коллектор 











9 вывод 
8 вывод 


4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


7 вывод — Отсутствует 
6 вывод — Отсутствует 
5 вывод — Накал 
















— /=+117 В (от БП) 
— Питание ВУ +180 В 


— Питание канала +24 В 
— Питание канала +12 В 
— ОТЛ 

—4 


УС С-210ЕЕ Тип ТДКС СЕ41294-00А 





.УС-С211ЕЕ 
МС-С$2181ЕТ 


— Коллектор 

— Отсутствует 

— И=+115 В (0отБП) 

— Питание канала +12 В 
—41 

— Питание канала +24 В 


— ОТЛ 
— Накал 
— Питание ВУ +200 В 





УУС С1480ЕЕ Тип ТДКС СЕ41063-008 





9 вывод 






1 вывод 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 






8 вывод — Отсутствует С1480Т@ 
7 вывод — Ч=+115 В (от БП) 

6 вывод — Питание канала +12 В 

5 вывод — 1 

4 вывод — Питание канала +24 В 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Накал 





— Коллектор С1480М 












— Питание ВУ +200 В 
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УУС. С-14ТТ Тип ТДКС С42777300А/1 






- 
8 
9 





9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 


— /=+116 В (от БП) 

— Питание ВУ +200 В 
— Отсутствует 

— Отсутствует 

— Накал 

— Питание канала +25 В 
— Питание канала +15 В 
— ОТЛ 

— 


ЧУС С-140МУ Тип ТДКС ЕСМ-2012Е?25С 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 


— Питание канала +15 В 
—1 

— ОТЛ 

— Питание канала +24 В 
— Не используется 

— Ц=+112В (от БП) 

— Узлы АПЧ 

— Коллектор 

— Питание ВУ +200 В 


УУС`АУ-14ТЕ Тип ТДКС С/28111-00А/1 


Тип ТДКС 





Назначение выводов 
11 вывод — 1 
10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— И=+115 В (от БП) 

— Питание ВУ +200 В 
— Питание канала +15 В 
— Узлы АПЧ 

— Накал 

— Питание канала +27 В 
— Отсутствует 

—4 

— ОТЛ 
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ЧУС АУ-21ТЕ Тип ТДКС С428069-00А/1 

















9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 














10 вывод — Коллектор 


11 вывод — 4 
10 вывод — ОТЛ 






— Ч=+114 В (отБП) 

— Узлы АПЧ 

— Питание канала +15 В 
— Отсутствует 

— Питание ВУ +200 В 
— Питание канала +27 В 
— ОТЛ 

—+4 

— Накал 


—4 

— Питание ВУ +200 В 
— Питание канала +12 В 
— Накал 

— Узлы АПЧ 

—+4 

— Питание канала +30 В 
— 0=+119В (отБП) 

— Коллектор 





УУС А\-$25ЕЕ Тип ТДКС ЕЕ41286-00А/ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 


4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





10 вывод — Коллектор 


— 1=+115 В (отБП) 

— Питание ВУ +200 В 
— Питание канала +50 В 
— Питание канала +8 В 
— Накал 

— Питание канала +27 В 
— Питание канала +16 В 
— ОТЛ 

—4 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


А\-]210Т 
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ЧУС С-21М1 Тип ТДКС С4/27561-00АЛЛ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

8 вывод — Питание ВУ +200 В 
7 вывод  — Отсутствует 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод — Накал 





4 вывод — Питание канала +25 В 
3 вывод — Питание канала +15 В 
2 вывод — ОТЛ 

1 вывод — 1 











УУС С-212Е Тип ТДКС С428069-008/1 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 АУ-25МЕХ С428069-00С.1 
10 вывод — Коллектор АУ-С250МХ С28069-00А] 
9 вывод — Ч=+114 В (от БП) 

8 вывод — Питание ВУ +203 В 

7 вывод — Питание канала +15 В 
6 вывод — Узлы АПЧ 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание канала +27 В 
З вывод — Не используется 

2 вывод — 1 

1 вывод — ОТЛ 











УС АУ-С29МХ Тип ТДКС С428241-00А/1 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 

10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ч=+115 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +8 В 
7 вывод — Питание канала +32 В 
6 вывод — Питание канала +18 В 
5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — Накал 

3 вывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — ОТЛ 

1 вывод — 1 
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УУС:А\-$250ЕТ Тип ТДКС СЕЗ1479-00С 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Питание ВУ +200 В 


ы [”° "" |8 вывод — Ц=+148 В (от БП) 
' 2 7 вывод — Не используется 
















5 6 вывод  — Питание канала +8 В 
5 вывод — Накал 

" 4 вывод — Питание канала +24 В 

“ Звывод — Питание канала +15 В 

в 2 вывод — ОТЛ 


1 вывод — 1 











КМ СК5З47 Тип ТДКС ЕСМ20А015 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Не используется 

6 вывод — 1 

5 вывод  — Питание канала +175 В 


4 вывод — Питание канала +26 В 
З вывод — Накал 

2 вывод  — Не используется 

1 вывод — Не используется 











ЕСО НС5ЗЕЗ$-1 Тип ТДКС ТЕВ4084АР 


10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание канала+12 В 
6 вывод — Не используется 

5 вывод  — Не используется 


4 вывод — 1 

З вывод — Питание ВУ +180 В 
2 вывод — Ч=+135 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 
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МТ$ЗОВ/$Н! ЕЕЕСТНИС СТ-2125ЕЕТ Тип ТДКС 3348078030 


Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — 1 СТ-2525ЕЕТ 
9 вывод — Накал 
3 7” 8 вывод — ОТЛ 
2 8 7 вывод — 1 
6 вывод  — Питание ВУ +200 В 
5 5 вывод — Узлы АПЧ 





Тип ТДКС 













7 4 вывод — Не используется 

й З вывод — Питание канала +26 В 
2 вывод — Ц=+120 В (от БП) 

° 1 вывод — Коллектор 








Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
9, 10 выв. — Накал СТ-21М5АТ 
8 вывод — ОТЛ СТ-21М5ЕМ 
7 вывод — 1 СТ-25М5ЕТ 
6 вывод — Питание ВУ +200 В СТ-25М5ВТ 
5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод  — Питание канала +15 В 
Звывод — Питание канала +30 В 
2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 














МЕС Е5-1502 Тип ТДКС 











Аналоги ТДКС 













Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров 
1Фвывод — Питание ВУ +180 В 
9 вывод — Накал 
3 7" "|8 вывод — ОТЛ 
2 в 7 вывод — 1 
ю 6 вывод  — Питание канала +12,3 В 
ы 5 вывод — Питание канала +16 В 
7 4 вывод  — Питание канала +36 В 
в З вывод  — Отсутствует 
, 2 вывод — Ч=+115 В (отБП) 





1 вывод — Коллектор 
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МОКА 1ЕВ764 Тип ТДКС М10-04 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 















— Питание канала +26 В 
— Накал 

— ОТЛ 

— Накал 

—41 

— Питание ВУ +220 В 
— Коллектор 

— Ч=+145 В (от БП) 

— Не используется 


10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





— /=+115 В (от БП) 

— Питание ВУ +200 В 
— ОТЛ 

—41 

— Накал 

— Питание канала +25 В 
— Питание канала +12 В 
— Не используется 

— Не используется 


10 вывод — Узлы АПЧ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 


3 вывод 
2 вывод 


1 вывод 





4', 4 выв. 


— Накал 

— Узлы АПЧ 

— Питание канала +25 В 

— Ч=+103 В (от БП) 

— Питание канала +16 В 

— Коллектор 

—4 

— импульсы стр. 
частоты >1 В 

— ОТЛ 





Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — 1 





204, 20 АН 
СОЁГОНВ 5150. С 
СОТОН 513 
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ОНОМ СН2050 Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


9 вывод — Не используется @В2150 
8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — 1 

6 вывод — Узлы АПЧ 

5 вывод — Питание канала +28 В 
4 вывод — Питание канала +16 В 
З вывод — Питание ВУ +180 В 

2 вывод — Ч=+110 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 

























ОНОМ СОЕГОР 5530К Тип ТДКС 32310031 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е: | 











9 вывод — /=+110 В (отБП) 


5 НЕЗ 

8 вывод — Не используется 
: . 
8 


7 вывод — Питание ВУ +180 В 
6 вывод — Коллектор 


5 вывод — Узлы АПЧ 

, 4 вывод — 4 

3 3 вывод  — Питание канала +7,5 В 

4 2 вывод — Не используется 

но 1 вывод — Питание канала+25 В 
АВ вывод — ОТЛ 





10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ч=+103 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +25 В 
7 вывод — Питание канала +12 В 
6 вывод  — Вход напряжения +100 В 


5 вывод  — Питание канала +180 В 
4 вывод — ОТЛ 

З вывод — Не используется 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод — Накал 
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ОТАКЕ УТ-5522 Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 
9 вывод  — Питание канала +110 В 
8 вывод — Не используется 

7 вывод  — Питание канала +180 В 
6 вывод — Коллектор 












5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — 41 

З вывод  — Питание канала +7,5 В 
2 вывод — Не используется 






1 вывод — Питание канала +26 В 
ДА вывод — ОТЛ 







РАМАЗОМС. ТС-25СУТОН (видеодвойка) Тип ТДКС — ТЕЕ15637Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


ЕЕ 
РАМАЗОМС ТС-21Ё3ЗВТЕ Тип ТДКС - ТЕЕ15562Е 


9 вывод — Ц=+140 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +30 В 

7 вывод — 1 

11 вывод — Вход напряжения ТС$\10$ (видеодвойка) | ТЕЕ15626Е 
0=+200 В ТС2113В 

10 вывод — Коллектор ТХ21СЕ1ОР 

9 вывод — Ч=+142 В (от БП) ТС21Е1ВТЕ 

8 вывод — 1 

7 вывод — Не используется 

6 вывод — Питание канала +26 В 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Не используется 

1 вывод — Не используется 





















6 вывод — Накал 

5 вывод — Отсутствует 
4—0 4 вывод  — Питание ВУ +210 В 

3 вывод — Отсутствует 

2 вывод  — Отсутствует 






1 вывод — ОТЛ 


11 вывод — Вход напряжения 
Ц=+200 В 
























з 


©4-—— +2008 
И 
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РАМАЗОМ!С. ТС-21ВЗЕЕ Тип ТДКС - ТЁЕЕ15516В 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+113В (от БП) 
8 вывод — 1 

7 вывод — Не используется 
6 вывод — Не используется 
5 вывод — Накал 





4 вывод — Питание ВУ +180 В 
3 вывод — ОТЛ 


2 вывод — Отсутствует 


1 вывод — Вход напряжения 
И=+180 В 











РАМАЗОМС ТС-2150Р/НС Тип ТДКС -— ТЕЕ15644Е1 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 ТХ20$1тТ ТЕЕ15644Е 
10 вывод — Коллектор ТС2150Т 

9 вывод — Ч=+90 В (от БП) ТС2170Т,В 
8 вывод — Отсутствует ТС211108В 
7 вывод — Питание канала +25 В |ТС21558 

6 вывод — Накал ТС2125АТ 
5 вывод — Питание ВУ +184 В ТС21Е1 

4 вывод — 1 ТС21@Е80В 
Звывод — 1 ТС-2182 

2 вывод — Питание +16,5 В ТХ2170тТ 

1 вывод — ОТЛ ТС2172 


















































11 вывод — Вход напряжения ТС-296Е15В 


Ц=+200 В 
10 вывод — Коллектор 
9вывод — Ч=+150 В (от БП) 
8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — 1 
6 вывод — Накал 
5 вывод — Отсутствует 
4 вывод — Питание. ВУ +210 В 
З вывод  — Отсутствует 
2 вывод — Отсутствует 
1 вывод — ОТЛ 




















38 Модели строчных трансформаторов 





РАМАЗОМС ТС-25У50Н Тип ТДКС - ТЁЕЕ14470Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор ТС-25У50Т 
9 вывод — (Ц=+90 В (от БП) ТС-29@Е30В 


10 „= |8 вывод  — Питание канала +24 В |ТС-29\У50Т 
3 7 вывод — Не используется ТХ-29СЕЗ5Т 
з 6 вывод — 1 



























5 вывод — Накал 
, 4 вывод —1 
8 З вывод — ОТЛ 
2 вывод — Отсутствует 






1 вывод — Питание ВУ +200 В 








РАМАЗОМ!С ТХ21МТТО Тип ТДКС - ТЕЕ15621Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектоо 
9 вывод — Ч=+100 В (от БП) 


















8 вывод — Питание канала +24 В 
7 вывод — Отсутствует 
н 6 вывод — 1. 

8 3 5 вывод — Накал 

2 4 вывод — Питание ВУ +180 В 

| З вывод — ОТЛ 

, 2 вывод — Не используется 
1 вывод — Питание канала +12 В 
Н.С. — обмотка ОС на БП 











РАМАЗОМ!С ТС-М21.Тип ТДКС - ТЕЕ15622Е 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Вход напряжения 
Ч=+180 В 


10 вывод — Коллектор 
9 вывод — /=+113 В (от БП) 
8 вывод — Питание канала +25 В 

















®4—— +130в 








м 7 вывод — Не используется 
6 вывод — 1 
5 вывод — Накал 
4 вывод — 41 
З вывод — ОТЛ 






2 вывод — Не используется 
1 вывод — Питание ВУ +180 В 
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РАМАЗОМ!С. ТХ-21$51ТСР Тип ТДКС _-— ТЕЕ15639Е 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+100 В (отБП) 

8 вывод — Питание канала+30 В 
7 вывод — Питание канала +22 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод  — Питание ВУ +180 В 

4 вывод — 1 

3 вывод  — Не используется 

2 вывод  — Питание канала +15 В 
1 вывод — ОТЛ 

ЕЗ4, ЕЗ5 — обмотка ОС на БП 











10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+100 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Питание канала +22 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — Питание ВУ +180 В 

4 вывод — 1 

3 вывод  — Не используется 

2 вывод — Питание канала +15 В 
1 вывод — ОТЛ 

Е$4, Е55 — обмотка ОС на БП 





11 вывод — Вход напряжения ТХ25:Т 
9=+200 В ТХ25\70Т 

10 вывод — Коллектор ТХ25\/70В 

9 вывод — Ц=+140 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +32 В 

7 вывод — Питание канала +15 В 

6 вывод — 1 

5 вывод — Накал 

4 вывод — 1 

З вывод — ОТЛ 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Питание ВУ +200 В 











4 


0 
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РАМАЗОМС ТС-14$\У10$ (видеодвойка) Тип ТДКС - ТЕЕ15626Е 









5 





/=+200 В 


10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— 0=+142 В (отБП) 

— Питание канала +26 В 
— Отсутствует 

—1 

— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— ОТЛ 

— Отсутствует 

— Отсутствует 





РАМАЗОМ!С ТС24\И/С12Н Тип ТДКС - 2ТЕС47028А 











11 вывод — Вход напряжения 


Ч=+210 В 


10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Ч=+140 В (отБП) 

— Питание канала +18 В 
—1 

— Накал 

— Отсутствует 

— Питание ВУ +220 В 
— Питание канала -12 В 
— Отсутствует 

— ОТЛ 


РАМАЗОМ!С ТС-28У/С20Н Тип ТДКС - 2ТЕК15006А 








11 вывод — Питание канала -18 В 
10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Ц=+140 В (отБП) 

— Питание канала +18 В 
—1 

— Накал 

— Питание канала -18 В 
— Отсутствует 

— Питание ВУ +220 

— Отсутствует 

— ОТЛ 





Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Вход напряжения 


ТС-21Е3ЗАТЕ 















Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


ТС28\С12Н 














Тип ТДКС Аналоги ТДКС 
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РАМАЗОМС ТХ-25$1$ Тип ТДКС - 2ТЕНб5008 А 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Питание канала +92 В ТХ-28$1$ 
10 вывод — Коллектор 

9 вывод — И=+130 В (отБП) 

8 вывод — Узлы АПЧ 

7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Питание ВУ +200 В 
5 вывод — Накал 

4 вывод — 1 

3 вывод — ОТЛ 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Отсутствует 














РАМАЗОМ!С ТС-14$1А Тип ТДКС - ТЁР15638Е 


10 вывод — Коллектор ТХ14$1ТСС 
9 вывод — Ц=+123 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +29 В 

7 вывод — Питание канала + 23 В 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Питание ВУ +190 В 


4, 4 выв. — 1 
3 вывод — 1 
2 вывод — Питание канала +15 В 
1, 11 выв. — 1 














РАМАЗОМС ТС-И/21$ (видеодвойка) Тип ТДКС - ЕТЕ40Е38 АУ 














Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров! Аналоги ТДКС 


11 вывод — Вход напряжения 
(=+180 В 


10 вывод — Коппектор 
— Ц=+115 В (отБП) 


я у 9 вывод 

8 вывод — Питание канала Ц=+24 В 
' 3 7 вывод — Отсутствует 
Е] 















4—8 |б вывод —1 
" 5 вывод — Отсутствует 
= 4 вывод — Накал 
: | Звывод — ОТЛ 
2 вывод — Отсутствует 





1 вывод — Питание ВУ +180 В 
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РАМАЗОМ!С ТС-21НС Тип ТДКС - ТЕЕ15506ЕР 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
з 2 вывод 
. 1 вывод 
Н-@ 








Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 


— Коллектор 

— И=+121В (отБП) 
—1 

— Отсутствует 

— Не используется 
— Питание ВУ +190 В 
— Питание канала +8 В 
— ОТЛ 

— Не используется 
— обмотка ОС на БП 


РАМАЗОМ!С ТС-29СЕТОН Тип ТДКС - 2ТЕС47006А 


Тип ТДКС 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





Назначение выводов 
11 вывод — Вход напряжения 


И=+210 В 


10 вывод — Коллектор 


— 0=+140 В (от БП) 

— Питание канала +30 В 
—1 

— Накал 

— Отсутствует 

— Питание ВУ +210 В 
— Отсутствует 

— Отсутствует 

— ОТЛ 





РАМАЗОМ!С ТС25У20В Тип ТДКС`- ТЁЕ46502Е 







9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 

















Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 


— У=+142 В (от БП) 
—1 

— Не используется 

— Питание канала +26 В 
— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— ОТЛ 

— Не используется 

— Не используется 






















Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
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РАМАЗОМ!С ТХ-28ХИСР Тип ТДКС - ТЁЕ15567Е 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор ТХ-28С1СР ТЕЕ15570В 
9 вывод — Ц=+150 В ТХ-25С1СР 
8 вывод — Питание канала +12 В |ТХ-25Х1СР 
4, 7, 6 выв. — Отсутствуют 

5 вывод — 1 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Накал 

1 вывод — Питание ВУ +190 В 











11 вывод — ОТЛ 

10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ч=+140 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Питание канала +16 В 
6 вывод — 1 

5 вывод — Накал 

4 вывод — 1 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Питание ВУ +210 В 








11 вывод — Вход напряжения 
Ч=+220 В 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ц=+140 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Питание канала +8 В 
6 вывод —1 

5 вывод — Накал 

4 вывод — 41 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Питание ВУ +220 В 
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РАМАЗОМ!С ТС-29А4В Тип ТДКС - ТЕЕ15538Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


=: | 
РАМАЗОМ!С ТС-М29 Тип. ТДКС - 2ТЕС5700ЗА 


9 вывод — Ц=+121 В (от БП) 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


8 вывод — 1 
Е [| 




























7 вывод — Отсутствует 
и д" 6 вывод  — Отсутствует 
- 3 5 вывод — Накал 
9 4 вывод  — Питание ВУ +220 В 
З вывод — ОТЛ 
2 вывод — Питание канала -30 В 
1 вывод — Отсутствует 
/=+200 В 
10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Ч=+140 В (от БП) 
8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Питание канала +8 В 
6 вывод — 41 
5 вывод — Накал 
4 вывод — 41 
Звывод — ОТЛ 


2 вывод — Отсутствует 
1 вывод — Питание ВУ +220 В 
















РАМАЗОМ!С ТС-14Ё1В,Тип ТДКС - ТЁЕЕ15620Е 


11 вывод — Вход напряжения 
У=+190 В 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод — /=+113 В (отБП) 

8 вывод — Питание канала +28 В 
7 вывод — Не используется 





б вывод — 1 

5 вывод — Накал 

4 вывод — 1 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод — Не используется 

1 вывод — Питание ВУ +190 В 
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РАМАЗОМС ТС-20-3В Тип. ТДКС — ТЕЕ4Т6001Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 ТС-20Е _ 


10 вывод — Коллектор 
Эвывод — Ц=+90 В (от БП) 

8 вывод — Отсутствует 

7 вывод — Питание канала +26 В 

б вывод — Накал 

5 вывод — Питание канала +5 В 

4 вывод — 1 

Звывод — 1 

2 вывод — Питание канала +16 В 

3,4 И выв. — 1 ТС-1425АТ 
5 вывод — Питание ВУ +180 В ТС-14Е1 
2 вывод — Питание канала +16 В |ТС-14:Е10 
6 вывод — Накал 
7 вывод — Питание канала +25 В 
10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Ц=+90 В (от БП) 
1 вывод — ОТЛ 
8 вывод  — Отсутствует 














1 вывод — ОТЛ 






РАМАЗОМС ТС-21Х1 Тип ТДКС - КЕТЗАВО4АХ 


11 вывод — 4 

10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ч=+90 В (от БП) 

8 вывод  — Отсутствует 

7 вывод — Питание канала +27 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод  — Питание ВУ +180 В 

4 вывод — 1 

3 вывод — 1 

2 вывод — Питание канала +16 В 
1 вывод — ОТЛ 
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РАМАЗОМ!С ТХ-14Х1Т Тип ТДКС - КЕТ2АВО40Х 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 ТС-14Х1 _ 


10 вывод — Коллектор 
Аналоги ТДКС 


9вывод — Ч=+90 В (от БП) 










8 вывод — Отсутствует 

7 вывод — Питание канала +26 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — Питание ВУ +180 В 

4 вывод — 1 

Звывод — 4 

2 вывод — Питание канала +16 В 
1 вывод — ОТЛ 













11 вывод — 1 
10 вывод — Коллектор 

9 вывод — Ш=+140 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Не используется 

6 вывод —1 

5 вывод — Накал 

4 вывод —1 

З вывод — ОТЛ 

2 вывод  — Отсутствует 

1 вывод — Питание ВУ +210 В 




















РАМАЗОМ!С ТХ-ЗЗСЕЗ5Т Тип ТДКС - 2ТЕС470341А1 













Тип ТДКС Назначение выводов 

11 вывод — 1 

10 вывод — Коллектор 

р „в |9 вывод  — Ц=+140 В (от БП) 

и 8 вывод — Питание канала +30 В 
3 7 вывод — Не используется 

б вывод — 1 

5 вывод — Накал 

4 вывод — 1 

Звывод — ОТЛ 

2 вывод  — Отсутствует 

1 вывод — Питание ВУ +210 В 
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РАМАЗОМ!С ТХ-29СЕЭ5Т Тип ТДКС - 2ТЕК15020А 


Тип ТДКС | Назначение выводов ______ Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 
Э вывод — Ц=+140 В (отБП) 


, в „= |8 вывод — Питание канала +30 В 
7 вывод — Не используется 
3 


, 6 вывод — 1 
























5 вывод — Накал 
4 вывод — 1 
5 Звывод — ОТЛ 
' 2 вывод — Отсутствует 






1 вывод — Питание ВУ +210 В 









РАМАЗОМ!С ТС-14ВЗЕЕ Тип ТДКС - ТЁЕЕ147508В 

















10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Ч=+113 В (от БП) 
8 вывод —1 
7 вывод  — Отсутствует 

ы ЗИ 6 вывод — Отсутствует 

- 3 5 вывод — Накал 
‚| 04 "в |4 вывод — Питание ВУ +177 В 
ы З вывод — ОТЛ 
_3. 2 вывод — Отсутствует 

1 вывод  — Вход напряжения +177 В 









РАМАЗОМ!С ТХ-24И/10 Тип ТДКС - ТЕЕ15542Е 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 
9 вывод — Коллектор 

8 вывод — Ч=+160 В 

7 вывод — 1 

б вывод — Отсутствует 

5 вывод — Не используется 

4 вывод — Питание ВУ +190 В 

З вывод — Питание канала +9 В 
2 вывод — ОТЛ 

1 вывод — Питание канала +15 В 
Н, а — обмотка ОС на БП 





















48 Модели строчных транс 





РАМАЗОМ/С ТХ-21КЛТ Тип ТДКС - 2ТЕКЗ3005А 






















Тип ТДКС 
7 НЕЗ 
9 вывод 
2 
— | 4 8 вывод 
, | 9м 7 вывод 
6 вывод 
5 5 ВЫВОД 
4 вывод 
5 
3 3 вывсд 
9 2 вывод 
ЕЗ4 
3 1 вывод 





Назначение выводов 
11 вывод — 4 
10 вывод — Коллектор 


— 0=+90 В (от БП) 


— Питание канала +25 В 


— Питание ВУ +190 В 
— Накал 

—4 

— ОТЛ 


— Питание канала +14 В 


—41 


— Питание канала +14 В 
ЕЗ4, Е5$5 — не используются 


10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Ц=+113В (от БП) 
—1 

— Отсутствует 

— Отсутствует 

— Накал 

— Питание ВУ +180 В 
— ОТЛ 

— Отсутствует 


— Вход напряжения 
0=+180 В 





РЫШР$ 21Р1Т135В Тип ТДКС 


_ Тип ТАКС 















9 вывод 
8 вывод 
у 7 вывод 
6 вывод 
ы 5 вывод 


3 
3 
” 4 вывод 
з 3 вывод 
4 2 вывод 
. 1 вывод 





Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10, 3 выв. — 1 


— Накал 
— ОТЛ 
— Питание ВУ +163 В 


— Питание канала +26 В 
— Питание канала +13 В 
— Питание канала +8 В 


— 1 
— Ч=+100 В (от БП) 
— Коллектор 





форматоров 





Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
















21РТ136В 
21РТ166В 
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РНШИР$ 14СХ-83101508 Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10, 9 выв. — Накал 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 


3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— ОТЛ 

— Питание ВУ +160 В 
— Питание канала +26 В 
— Питание канала +12 В 
— Питание канала +5,5 В 
—1 

— 0=+95 В (от БП) 

— Коллектор 





РНШИР$ 20СТ6360 Тип ТДКС 

















Тип ТКС Аналоги ТДКС 


18 вывод — Ч=+115 В (от БП) 


15 вывод — Коллектор 


1, 3 выв. 


8 вывод 
4 вывод 
5 вывод 
2 вывод 
7 вывод 


— Накал 

— Питание канала +25 В 
— Питание канала +15 В 
—+4 

— Питание канала +28 В 
— ОТЛ 


РНШИР$ 14СХЗ7А Тип ТДКС +Е0208-0208С 


Тип ТДКС 































1 вывод 
2 вывод 
3 вывод 
4 вывод 
5 вывод 
6 вывод 
7 вывод 
8 вывод 
9 вывод 


Назначение выводов 


— Коллектор 
— 0=+115 В (от БП) 

— 

— Питание ВУ +200 В 
— Накал 

— ОТЛ 

—1 

— Питание канала +16 В 
— Ими. +125 В 


10 вывод — Имп. -200 В 








21РТ136В 

21РТ166В 

140Х-8325 
149Х-8510 
149Х-8512 
149Х-8525 
14@Х-8527 





Аналоги ТДКС 
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РНШР$ 146Х1011 Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


= ВИ 
РНШР$ 216Н8568 Тип ТДКС 1142, 5041 


7 вывод — Питание ВУ +160 В 
1 вывод — Коллектор 
8 вывод — ОТЛ 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 
1 вывод — Коллектор 
2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
ВЕСОВН 4020 Тип ТДКС 154-277В 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


18, 9 выв. — Накал 
Звывод — 1 
— ОТЛ ВЕСОВ4021 | 

















































6 вывод — Питание канала +26 В 
5 вывод — Питание канала +12 В 
4 вывод — Питание канала +5.5 В 
З вывод — 1 
4 вывод — Накал 
5 вывод — Питание канала +12 В 
6 вывод — Питание канала +26 В 
7 вывод —- Питание ВУ +180 В 
8 вывод — ОТЛ 
Эвывод — 1 
10 вывод — Не используется 

8 вывод — Накал 

7 вывод — 1 

6 вывод — Узлы АПЧ 

5 вывод — Питание канала +22 В 
4 вывод — Питание канала +12 В 
З вывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — 0=+115 В (от БП) 


1 вывод  — Коллектор 
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ВЕСОН НС-4029РЗН Тип ТДКС ЕСК-29А006 





9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 








НОУА(: $10 Тип ТДКС 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
А вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 














12 вывод — Питание канала +13 В 
11 вывод — Питание канала +7 В 
10 вывод —КОС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


— Не используется 
— ОТЛ 

— Питание канала +26 В 
— Накал 

—41 

— Не используется 

— Питание ВУ +180 В 
— 0=+135 В (от БП) 

— Коллектор 











Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 





— Питание ВУ +180 В 
—41 

— Узлы АПЧ 

— ОТЛ 

— Питание канала +16,5 В 
—КоОС 

— ЭСЁ 

— 0=+103 В (от БП) 

— Коллектор 

















— Питание ВУ +200 В 
— Ц=+145 В (от БП) 

— Питание канала +21 В 
— Питание канала +21 В 
— ОТЛ 
















ЕЕ189-Т7515 

ЕЕ194-Т67$83 
ЕЕ195-156$583 
ЕЕ196-Т7565$ 
Е-196-Т7675$ 
ЕЕ206-Т9682$ 
ЕЕ215-18675$ 


















— Питание канала -21 В 
— Коллектор 

— Накал 

—1 
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ЗАМ$ИМЕ РС-04А Тип ТДКС 154-1948 








9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 






9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 










9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


10 вывод — Коллектор 





10, 11 выв. — ОТЛ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Узлы АПЧ 


— Накал 

— ОТЛ 

— Питание канала +40 В 
— Питание канала +28 В 
— Питание канала +13 В 
— 1 

— 0=+118 В (от БП) 

— Питание ВУ +180 В 
— Коллектор 


— Ц=+95 В (от БП) 

— ОТЛ 

— ВОО$Т УР 

—+4 

— Питание ВУ +180 В 
— Питание канала +24 В 
— Накал 

— Узлы АПЧ 

— Питание канала +16,5 В 


— Питание канала +16,5 В 
— Питание канала +46 В 
— Накал 

—4 

— Питание ВУ +200 В 
—КоС 

— Ч=+133 В (от БП) 

— Отсутствует 

— Коллектор 






























СК6202\/ТВ 
СК7202\/В 
СК7202М 
СК7202\/ТВ 
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ЗАМ$ИМС СКЗЗ5ЛА Тип ТДКС ЕСМ-20АС15 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор СК5ЗА?АГ 

9 вывод — Ц=+125 В (от БП) СК5062А 

8 вывод — ОТЛ СК5061АТН/АМ/Х 
7 вывод — Не используется СК54061АТРИВМ/Х 
6 вывод — 1 СК5З61АЛТАЗХ 

5 вывод — Питание ВУ +200 В 


4 вывод — Питание канала +24 В 
Звывод — Накал 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод — Питание канала +16 В 





ЗАМ$ИМС С$7272РТВ/ВИХ Тип ТДКС ЕС229АОС2 


14 вывод — ОЕ С$37277РЕ 
12, 13 выв. — 1 С$7277РЕ 
11 вывод — Не используется 

10 вывод — ОТЛ 

9 вывод — Узлы АПЧ 

8 вывод  —- Питание канала +16,5 В 

7 вывод — Питание канала +46 В 

6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод  — Питание ВУ +200 В 

3 вывод — + 

2 вывод  — Ч=+130 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 


10 вывод — Коллектор С$5-533972 ЕЗ\У-20А0С 
9 вывод — Ч=+125 В (от БП) СК53397В 

8 вывод — ОТЛ СК5373#В 

7 вывод  — Не используется СК53732 

6 вывод — 1 СК5373В 

5 вывод — Питание ВУ +180 В СК5085ТВ 

4 вывод — Не используется СК5085258В 

Звывод — Накал СК50857Н 

2 вывод  — Питание канала +24 В СК50357 

1 вывод  — Питание канала +15 В 
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ЗАМ$ИМС СИ/5322Х Тип ТДКС ЕСМ2015МЕ. 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор СКЗ3837Н1 ЕСМ20А015 
9 вывод — Ц=+115 В (от БП) СК50837В1 ЕСМ2015АЁ 
8 вывод — ОТЛ С$50627. ЕСМ2014ЕЕ 
7 вывод — ВОО$ЗТ-ЦР С\/338271РМ6МСХ 

6 вывод — +1 С\/338 321 

5 вывод — Питание ВУ +180 В С\/508278В1 


4 вывод — Питание канала +24 В |С\\/508271 
Звывод — Накал С\/508371 
2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод  — Питание канала +16,5 В 





ЗАМ$ИМС-СХ5330 Тип тАКе ЕСа-2012Е04 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод —- Питание канала +24 В 
10 вывод — Не используется 
9 вывод — ОТЛ 
8 вывод — Ц=+125 В (от БП) 

7 вывод  — Отсутствует 

10 вывод — Коллектор С\М/-33352 Е$К-14А033 
9 вывод — Ц=+125 В (от БП) СК-3338#Н ЕТК-14А004Р1 
8 вывод — ОТЛ СК-3373Т2 
7 вывод  — Не используется СК-3373#Н 


6 вывод — 1 
5 вывод — Питание ВУ +200 В 

6 вывод — 1 СК-33397Н 
5 вывод — Питание ВУ +180 В 


















4 вывод — Коллектор 

З вывод — Накал 

2 вывод  — Питание канала +16,5 В 
1 вывод — Узлы АПЧ 


ЗАМ$ИМС СК-33352 Тип ТДКС ЕТК-14АО04Р 


4 вывод — Питание канала +24 В 
З вывод — Накал 

2 вывод — Узлы АПЧ 

1 вывод  — Питание канала +16,5 В 
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ЗАМ$ИМС СК-3462СЕ Тип ТДКС ЕСС1445ЕЁ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — Питание канала +24 В 
10 вывод — Ц=+125 В (от БП) 

9 вывод — ОТЛ 

8 вывод — Коллектор 

7 вывод — Накал 

6 вывод — Питание ВУ +180 В 
5 вывод  — Не используется 

4 вывод — Отсутствует 
Звывод — Узлы АПЧ 

2 вывод — 1 

1 вывод — Не используется 








10 вывод — ОТЛ СК62297 
9 вывод — Не используется 

8 вывод  — Питание канала +16,5 В 

7 вывод — Питание канала +27 В 

6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод — Питание ВУ +180 В 

Звывод —КОС 

2 вывод — Ц=+155 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 





10 вывод — ОТЛ 

9 вывод  — Питание канала -13,5 В 
8 вывод  — Питание канала +16,5 В 
7 вывод  — Питание канала +13,5 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод  — Питание ВУ +200 В 
Звывод — 1 

2 вывод — =+130 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 
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ЗАМ$ИМС СК72302 Тип ТДКС ЕСР25А005 


















9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


ЗАМУО СТР6б884 Тип ТДКС 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 












8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
А вывод 
3 вывод 
2 вывод 







9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


9, 10 выв. — Накал 


10 вывод — 1 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — ОТЛ 


— Узлы АПЧ 

— Питание канала +13 В 
— Питание канала +26 В 
— Накал 

—4 

— Питание ВУ +180 В 
—КоОС 

— Ц=+115 В (отБП) 

— Коллектор 





— Питание канала +18 В 
— Питание канала +45 В 
— Узлы АПЧ 

— ОТЛ' 

— Коллектор 

— Отсутствует 

— Питание ВУ +220 В 


— Отсутствует 

— Накал 

— ОТЛ 

— Отсутствует 

— Узлы АПЧ 

— Питание ВУ +200 В 
— отл 

— /=+140 В (от БП) 
— Коллектор 
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ЗАМУО СЕМ2511У$0-00 Тип ТДКС-ЕО0198 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10, 7 выв. — ОТЛ СЕМ2515\/$0-00 _ 


9 вывод — Накал 
СММЗ024-00 [00187 


8 вывод — 1 

6 вывод — Имп. ЕВТ 
СММЗ024А-00 
СЕМ1419$-00 




























5 вывод — Имп. ЭСЁ 

4 вывод — Коллектор 

4 вывод — Обмотка ОС 

2 вывод — Питание ВУ +200 В 
1 вывод — Ш=+135 В (от БП) 





10 вывод — ЭЗСВЕЕМ 
9 вывод  — Отсутствует 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Накал 

6 вывод — 1 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — ЗС 

Звывод  — /=+130 В (от БП) 
2 вывод  — Коллектор 

1 вывод — Отсутствует 








ЗАМУО СЕМ2140С-00 Тип ТДКС Е00199 


10 вывод — ЭСВЕЕМ СЕМ2141РТХ-10 
9 вывод — Отсутствует СЕМ2515С-06 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Накал 

6 вывод — 1 

5 вывод — $С4. 


4 вывод — Узлы АПЧ 
Звывод — Ц=+130 В (от БП) 
2 вывод — Коллектор 

1 вывод — Отсутствует 
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ЗАМУО СМХЗ310С-05 Тип ТДКС 14ЕМВО15 








9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — 1 


— Накал 

— Питание канала +7,5 В 
— ОТЛ 

— ОТЛ 

— Узлы АПЧ 

— Питание ВУ+200 В 

— Отсутствует 

— Ц=+140 В (отБП) 

— Коллектор 


ЗАМУО С14ЕА23-00 Тип ТДКС 140801800 


7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 


1 вывод 


— ОТЛ 

—1 

— Накал 

— Не используется 

— Питание канала +20 В 
— /=+130 В (от БП) 

— Коллектор 





ЗАМУО СЕМ1454-00 Тип ТДКС Е00187 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — ЭСВЕЕМ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Отсутствует 
— ОТЛ 

— Накал 

— 41 

— Узлы АПЧ 


— $СЕ 

— 1=+130 В (от БП) 
— Коллектор 

— Отсутствует 

















С14МА14-00 40А0С100 


С14МА14А-00 


СЕМ2054-00 
СЕМЗ02250-00 
СЕМ6011\/$Ц-20 


2О0125 
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ЗАМУО С21ЕМ47-00 Тип ТДКС [4ЕМСО01 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


— ОТЛ 


Е 

— Накал 

— Не используется 

— Питание канала +20 В 
— Ц=+130 В (от БП) 


— Коллектор 








ЗАМУО С25ЕС57-00 Тип ТДКС [40803201 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — Ускоряющее напря- 
жение на кинескоп 


10 вывод — 1 

9 вывод — Накал 

8 вывод  — Питание канала +7,5 В 
7 вывод — ОТЛ 





6 вывод — ОТЛ 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 
Звывод  — Отсутствует 

2 вывод — Ш=+140 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 





ЗАМУО СТР7375-00 Тип ТДКС Е00007 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


= | 




















жение на кинескоп 
11 вывод — Вход напряжения +130 В 
10 вывод — Накал 

9 вывод — 1 

8 вывод  — Питание канала -40 В 
7 вывод — Коллектор 

6 вывод — Питание канала +15 В 
5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — ОТЛ 

З вывод  — Отсутствует 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Ч=+130 В (отБП) 
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ЗАМУО САХЗ021А-00 Тип ТДКС ЕБАОО1 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Ускоряющее напря- 
жение на кинескоп 


9 вывод — Отсутствует 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Накал 

6 вывод — 1 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — Питание канала +5 В 
Звывод — И=+130 В (от БП) 

2 вывод — Коллектор 

1 вывод  — Отсутствует 














ЗАМУО СЕМ2130РУ-20 Тип ТДКС ЕО0186 





8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Накал 

6 вывод — 1 

5 вывод — $С4-. 

4 вывод — Узлы АПЧ 
Звывод — И=+130 В (от БП) 
2 вывод — Коллектор 

1 вывод — Отсутствует 


ЗАМУО СЕР2147ТХ Тип ТДКС Е00153 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


Е Г 






7 вывод — Накал 

6 вывод — 1 

5 вывод  — Питание канала +5 В 
4 вывод — Питание ВУ +180 В 
З вывод — ЦИ=+130 В (от БП) 

2 вывод — Коллектор 

1 вывод — Отсутствует 
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ЗНАВР 2085С Тип ТДКС Е0067РЕ-М 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор -0067РЕ 
9 вывод — И=+115 В (от БП) 
8 вывод — Питание канала +25 В 
7 вывод — Питание канала +12 В 

10 вывод — Коллектор 210-СК1 

9 вывод — Ч=+115 В (от БП) 21В-$С 

8 вывод — Питание канала +27 В |21ЕМ1 

7 вывод — Питание канала +12 В |218В№21 

6 вывод  — Отсутствует - 























6 вывод  — Отсутствует 
5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — 1 

Звывод — Накал 






2 вывод — Питание ВУ +180 В 
1 вывод — ОТЛ 


ЗНАНР 21Н5С Тип ТДКС Е0069РЕ 


5 вывод — Узлы АПЧ 


4 вывод — 1 

Звывод — Накал 

2 вывод — Питание ВУ +165 В 
1 вывод — ОТЛ 





ЗНАЕР 21№$2-Е1 Тип ТДКС Е0049РЕ 


Тип ТКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор $\-21520 _ 







9 вывод — М=+115 В (от БП) 
8 вывод  — Питание канала +30 В 












7 вывод  — Отсутствует 

6 вывод — Питание ВУ +190 В 
5 вывод — Накал 

4 вывод — ОТЛ 

Звывод — 1 

2 вывод — АРС 

1 вывод — Не используется 
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ЗНАНР 5\-2142$ Тип ТДКС ТАМЕО045РЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Питание канала +15 В 
Эвывод — Коллектор 

8 вывод — Питание канала +27 В 
7 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод  — Узлы АПЧ 

4 вывод — 1 

З вывод — ОТЛ 

2 вывод — Питание ВУ +190 В 

1 вывод — Накал 


















ЗНАЯР СУ-2131СК1 Тип ТДКС ЕО029РЕ 


10 вывод — Накал 

9 вывод — Питание ВУ +180 В 

8 вывод — 1 

7 вывод — ОТЛ 

6 вывод  — Узлы АПЧ 

5 вывод — Отсутствует 

4 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
Звывод  — Питание канала +27 В 
2 вывод — Коплектор 

1 вывод  — Питание канала +16 В 


ЗНАЯР С\-2121$ Тип ТДКС.ТАМЕ1669СЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 











10 вывод — Накал 
9 вывод — ОТЛ 
8 вывод  — Питание ВУ +200 В 

7 вывод — 1 

6 вывод — Узлы АПЧ 

5 вывод  — Питание канала -30 В 
4 вывод — /=+115 В (от БП) 
Звывод  — Коллектор 

2 вывод — Питание канала +27 В 
1 вывод  — Питание канала +15 В 















Г 
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ЗНАНР С\-2002$5С Тип ТДКС ТВМЕ1260СЕ. 









9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 
а, 6 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — Питание канала +15 В 
10 вывод — Ч=+115 В (от БП) 









— Коллектор 

— Питание ВУ +180 В 
— ОТЛ 

— Накал 

— Питание канала +27 В 
—1 

— Узлы АПЧ 

— Отсутствует 

— Отсутствует 

— обмотка ОС на БП 













10 вывод — Накал 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 ВЫВОД 
1 вывод 
-, + 





10 вывод — Питание канала +16 В 


— Питание ВУ +180 В 
— ОТЛ 

—41 

— Узлы АПЧ 

— Отсутствует 

— 0=+115 В (от БП) 

— Питание канала +24 В 
— Коллектор 

— Питание канала +15 В 





$\-2152СМ 
— Коллектор $\-2152СК 
— Питание канала +27 В 

— Ч=+112 В 

— Отсутствует 

— Узлы АПЧ 

— 4 

— ОТЛ 

— Питание ВУ +180 В 

— Накал 


— обмотка ОС на БП 
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ЗНАВР.5\-21520 Тип ТДКС Е0046РЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 
+, - 





— 0=+115 В (от БП) 

— Питание канала +12 В 
— Отсутствует 

— Питание ВУ +180 В 
— Накал 

— ОТЛ 

— 4 

— Питание канала +27 В 
— Отсутствует 

— обмотка ОС на БП 


12 вывод — Обмотка ОС на БП 
11 вывод — Обмотка ОС на БП 
10 вывод — Питание канала +40 В 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— ОТЛ 

— Питание ВУ +200 В 
— 4 

— Узлы АПЧ 

— Питание канала -40 В 
— /=+115 В (отБП) 

— Коллектор 

— Питание канала +27 В 
— Питание канала +15 В 


ЗНАЯР 29№21-01 Тип ТДКС ТНМЕ1829СЕ 








9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 











—4 

— ОТЛ 

— Узлы АПЧ 

— Не используется 

— Питание канала +26 В 
— Не используется 

— Ц=+120 В (от БП) 

— Питание ВУ +195 В 
— Коллектор 
















Тип ТКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 





Модели строчных трансформаторов 65 





ЗНАНР.29М№42-ЕЗ Тип ТДКС ТАМЕ1856СЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Накал 

Эвывод — 1 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Узлы АПЧ 

6 вывод — Не используется 

5 вывод — Питание канала +26 В 
4 вывод — Не используется 
Звывод — Ц=+120 В (от БП) 

2 вывод — Питание ВУ +195 В 

1 вывод — Коллектор 














ЗНАНР СУ-21625СМТип ТДКС ТАМЕ1807СЕ 


10 вывод — Накал 

9 вывод — ОТЛ 

8 вывод — Питание ВУ +165 В 

7 вывод — 4 

6 вывод  — Узлы АПЧ 

5 вывод  — Отсутствует 

4 вывод — Ч=+115 В (от БП) 
Звывод  — Коллектор 

2 вывод — Питание канала +27 В 
1 вывод  — Питание канала +15 В 





10 вывод — Коллектор [0069РЕ 
9 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

8 вывод — Питание канала +27 В 

7 вывод — Питание канала +15 В 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — 1 

З вывод — Накал 

2 вывод — Питание ВУ +170 В 

1 вывод — ОТЛ 
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ЗНАНР ТС-271ЕЕ Тип ТДКС ТЁЕЕ6109$ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


5-2 вывод — Питание канала +160 В 
6-3 вывод — 1 

6-4 вывод — Питание канала -25 В 
6-5 вывод — Питание канала +25 В 
3-1 вывод — Накал 

5-5 вывод — Питание ВУ +200 В 

5-4, 5-6 выв.— Анод тиристора 

5-3 вывод — Ц=+115 В (отБП) 

6-1 вывод — ОТЛ 

6-6 вывод — Питание канала +26 В 





8 вывод 

7 вывод — т 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Узлы АПЧ о 

4 вывод — Питание канала +15 В 
Звывод — Питание ВУ +190 В 

2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

1 вывод  — Коллектор 


ЗНАВР 14Ё-5С Тип ТДКС ЕО1З8РЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 













10 вывод — Коллектор 14В-$С [0198РЕ-М 

















9 вывод — /=+115 В (отБП) -оо6зЗРЕ 
8 вывод — Питание канала +24 В 

7 вывод — Питание канала +12 В 

6 вывод — Отсутствует 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — 1 

Звывод — Накал 






2 вывод — Питание ВУ +180 В 
1 вывод — ОТЛ 
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ЗНАЯР С\-3730$С Тип ТДКС Еб06бЗРЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 14Н-$С ЕООбЭРЕ 
9 вывод — Ц=+115 В (отБП) 14В-$С 
8 вывод — Питание канала +24 В 1148ВМ1, 14ВМ14, 14ВМ1А 

















7 вывод — Питание канала +10 В |14В-Е 
5 6 вывод  — Отсутствует 
5 5 вывод — Узлы АПЧ 
7 4 вывод — 1 

Звывод — Накап 





2 вывод — Питание ВУ +180 В 
1 вывод — ОТЛ 











ЗНМУАК! $ТУ-202МКИ Тип ТДКС`0907-030007-00 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 0907-030087-00 
9 вывод  — Отсутствует 

8 вывод — Питание ВУ +200 В 

7 вывод — 1 

6 вывод — ОТЛ 

5 вывод — Узлы АПЧ 

4 вывод — Накал 

З вывод — Ч=+110 В (от БП) 

2 вывод  — Питание канала +15 В 
1 вывод  — Питание канала +27 В 








1-12 выв. — Обмотка к умножит. 
11 вывод — Коллектор 
2 10 вывод — Питание канала +200 В 
1 9вывод — Ч=+150 В (от БП) 
8 вывод — 1 
7вывод — К "С" 
6 вывод — Узлы АПЧ 
5 вывод —КОС 
4 вывод — Питание канала +17 В 
Звывод  — Питание канала -17 В 
2 вывод  — Питание канала +26 В 
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ЗЕЗТА Тип ТДКС АТ2079/Л0А 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Коллектор 

9 вывод  — Не используется 

8 вывод — 1 

7вывод — ОТЛ 

6 вывод — Накал 

5 вывод  — Питание канала +180 В 
4 вывод  — Питание канала +180 В 
Звывод — Узлы АПЧ 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод — Не используется 





11 вывод — 1 

10 вывод — Не используется 

9 вывод — Питание канала +28 В 
8 вывод — Не используется 

7 вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +17 В 
5 вывод — Коплектор ` 

4 вывод — Ч=+135 В (от БП) 
Звывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — Накал 

1 вывод — Накал 


ОМУ КУЗ4000 Тип ТДКС МХ1613 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 





11 вывод — 1 
10 вывод — Не используется 
9 вывод — Питание канала +28 В 
8 вывод — Не используется 









7 вывод — ОТЛ 
6 вывод — Питание канала +15 В 
5 вывод — Коллектор 






4 вывод — Ц=+135 В (от БП) 
Звывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — Накал 

1 вывод — Накал 








| | 
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$ОМУ КУМ1401КВ Тип ТДКС ИХ1620 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 
10 вывод — Узлы АПЧ 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Питание канала +24 В 
— Отсутствует 

— ОТЛ 

— Питание канала +17 В 
— Коллектор 

— У=+120 В (от БП) 

— Питание ВУ +190 В 
— Накал 

— Накал 


$ОМУ КУ-В14М1 Тип ТДКС МХ-1723/МЗА _ 








9 вывод 


7 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


6, 8 выв. 


— Питание канала +15 В 
—1 

— Питание канала -13 В 
— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— Отсутствует 

— Ц=+115 В (от БП) 

— Коллектор 














143943211 
143943221 
143943021 


КУМ1400А, В, Е, №, Ц 
КУМ14014 
КУМ14100 
КУМ14119 

К\УМ1420А, В, О, Е, |, Ч 
КУМ14210, Е, Ц 
КУМ14ЗО0А, В, 0, Е, |, Ч 
КУМ14В 

К\УМ1620А, В, О, Е, К, Ц 
КУМ1621А, Е, Ц 
КУМ2120Е 
КУМ2121Е 

КУм160 

КХ14100М 

кУм160 


К\УН1610А, В, О 
К\УН1613Е 





Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


12, 13 выв. — 1 
11 вывод — ОТЛ 
10 вывод — Не используется 
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ЗОМУ КУ-1440МЕ?А Тип ТДКС М№МХ802 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10, 12 выв. — 4 К\У-1442МЕ? 
11 вывод — Обмотка ОС на БП 

9 вывод — Питание канала +24 В 
8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание канала +15 В 
6 вывод — Коллектор 

5 вывод — И=+115 В (от БП) 

4 вывод  — Питание ВУ +180 В 

З вывод  — Отсутствует 

2 вывод — Накал 

1 вывод — Накал 


5ОМУ КУ-2964МТ/НМ687С Тип ТДКС М№Х1601 
Тип ТДКС 








Аналоги ТДКС 


143942321 
143941641 
№1604 


Модели телевизоров 








Назначение выводов 
11 вывод — + К\2192МЗ 
10 вывод — Не используется К\У2182М9 
9 вывод — Питание канала +28 В |К\2964МТ 





























8 вывод — Не используется 

7 вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +12 В 
5 вывод — Коллектор 






4 вывод — Ч=+135 В (от БП) 

З вывод  — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — Накал 

1 вывод — Накал 




















11 вывод — 1 ЦХ-1604А2 
10 вывод — Не используется 143941641 
9 вывод — Не используется 1453179-11 
8 вывод — Питание канала -15 В 
7вывод — ОТЛ 


6 вывод  — Питание канала +15 В 
5 вывод — Коллектор 

4 вывод — Ч=+135 В (от БП) 

3 вывод — ИЦпит. ВУ +200 В 

2 вывод — Накал 

1 вывод — Накал 
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ЗОМУ КУ-2184МТ Тип ТДКС М№МХ1600 


_Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — + 

10 вывод — Обмотка ОС на БП 

9 вывод — Питание канала +28 В 
8 вывод — Не используется 

7 вывод — ОТЛ 

6 вывод — Питание канала +12 В 
5 вывод — Коллектор 

4 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

З вывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — Накал 

1 вывод —-Накал 


К\20ЕХВА10 
К\2114$ 
К\2123М2 
К\2127Н 
К\/2133МЗ 
К\2134МЗ 
К\2137Н$ 
К\2153А$ 
К\У2153ЗСЕТ 
К\2153@ МТ 
К\У2153МТ 
К\2153$М 
К\2182М9 
К\/2182Р 
К\У2183А$ 
К\/21830Н 
К\/2183СЕ 
К\2183СЕТ 
К\2183\М/Н 
К\/2184А$ 
К\2184СЕ 
К\/2184СЕТ 
К\/2184МТ 
К\2184МТ4 
К\/2184МТК 
К\/2184мМТТ 
К\2184$ 
К\2184\/ В 
К\2192МЗ 
К\2500\/Х 
К\У255ЗА$Т 
К\У2553САМТ 
К\/2553МТ 





К\2553$ 
К\2584А$ 
К\/22584СЕ 
К\2584СЕТ 
К\2584МТ 
К\2584\/ В 
К\2940$ 
К\2964А$ 
К\2964С\М\Т 
К\2964МТ 
К\2964АМТТ 
К\С25208В 
К\С2521А 
К\УС2521В 
К\/С25210 
К\УС2521К 
К\УС2521$ 
К\/С25230 
К\С2523Е 
К\УС2530В 


КУС2БЗЛА, В, О 


К\УС25330, Е 
К\С2910В, М 


КУС2ЭЛЛА, О, М 


К\УС29130, Е 
К\УС2920В 


КУС2Э2ЛА, В, О, К 


К\УС2923Е 
К\УС2930В 


КУС29З1А, В, Б, $, Е 


КУС2ЭЗЗЕ, $ 
К\УС2510В 


КУС2511А, В, В 


К\/С25120 
К\С2513Е 
К\УС2910В 
К\/029110 
К\УО29120 
К\УО2913Е 
К\УОХ21120 
КУОХ21ТА 
КУОХ21тТО 
К\УОХ21ТЕ 
КУОХ21Ту 
К\УЕ?2510В 
К\УЕ?25110 





7 


143941621 
КХ1601 
143941651 
143941611 
№Х1601 


К\УЕ?51ЗЕ 
К\УЕ?2 5210 
К\УЕ2513Е 
К\Е? 5210 
К\Е?910В 
К\УЕРЭЛЛА, О 
К\УЕ?913Е 
К\УЕ?29210 


К\УМ?2130А, В, 


КУМ2130Е, Ц 
КУМ2131ВЕ 


К\УМ21310, Е, Ц 


К\/М2510Е 


1 


О 


КУМ2511Е, |, Ц 


К\Х2130В 


КУХ21З1А, В, О 


К\Х21320 
К\УХ21330 
К\Х2133С 
К\Х2521М1 
К\УХ2530В 
КУХ25ЗЛ1А, В 
К\Х25310, К 
К\/Х25321 
К\УХ2533Е, $ 
К\Х2930В 
КУХ29З1А, В 
К\УХ29310, $ 
К\УХ29320 
2933Е 
215$Р2 
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ОМУ КУ-Х2151К/НМ816 Тип ТДКС ИХ1650 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — + К\УС25230, Е 859898800 
10 вывод — Не используется К\УС2530В 143941651 
9 вывод — Питание канала +27 В |К\УС2531А, В, О ЦХ-1650А1 
8 вывод — Не используется К\/С25330, Е 143949312 
7 вывод — ОТЛ К\УС2550В 143949311 
6 вывод — Не используется КУС255ЛА, В, О 
5 вывод — Коллектор К\УС2553Е 
4 вывод — Ч=+135 В (от БП) К\С2560В 
З вывод  — Питание ВУ +200 В К\УС29410 
2 вывод — Накал К\С29490 
1 вывод — Накал К\УС2950В 
К\УС2951А, В, О 
КУС2953Е 
К\А?2110В К\С2960В КУМ25310, К 
КУАР1ЛЛА, О КУС296Л1А, О КУМ25З1Е, Ц 





К\А21121 
К\УА2113ЗЕ 
К\А2120В 


К\УА2121А, В, О 


К\УА21221 
К\УА2123Е 
К\УА2510В 


К\УА251ТА, О 


К\А25120 
К\УА2531Е 


К\УС2963Е 
К\С29690 
К\УС2970В 


К\УС2971А, О 


К\УС2973Е 
К\/О2533Е 
К\УО2931А 
К\О2933Е 
К\УХ25450 
К\УХ2550В 


К\УЕ?521А, В 


К\УЕ? 5221 
К\УЕ?2523Е 


К\УЕРЭ21А, В 


К\УЕ?29221 
К\УЕ?Р923ЗЕ 
К\УЕ?29251 
КУН2510В 


КУН25лЛА, О 


К\Н25120 


К\УА2520В К\УХ2551А, В, 0, К КУН2513Е 
КУА2521А, В, 0, К К\УХ25520 К\УМ?2100А, В, О 
К\А25220 КМХ255ЗЕ, $ К\УМ2100Е, К 
К\УА2910В К\Х2931К К\М21010, К, Ч 
К\УАРЭТЛА, В, О, $, Ц К\УХ294201 

К\УА29121 К\УХ29508В 

К\УА2913Е КУХ295лА, О, К 


К\УА2920В 


К\УА2921А, В, К, $ 


К\УА29221 
КУА2923Е 
К\С2120В 
К\С2121В 
К\С21220 
К\УС2123Е 


К\УХ29520 
К\УХ2953Е 
К\Х2953$ 
К\УХ21420 
К\УМ2530К 
К\УХ25420 
К\УМ2131К 
КУМ2140В 


К\С21608В КУМ21400, Е, КЁ, Ц 
КУС2161А, В, О КУМ2141А, О, К, Ё, Ц 
К\УС2163Е КУМ21501, Ц 
К\С2520В КУМ21510, КВ 
КУС2521А, В, О, К, $ КУМ2160К 
К\С25220 | К\УМ2155К 
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ЗОМУ КУМ2540 Тип ТДКС ИХ-1604А2 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — + 
10 вывод — Не используется 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





— Не используется 

— Питание канала -15 В 
— ОТЛ 

— Питание канала +15 В 
— Коллектор 

— 1=+135 В (от БП) 

— Питание ВУ +200 В 
— Накал 

— Накал 





ЗОМУ К\У-1487МТ Тип ТДКС МХ-1721 










9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 


2 вывод 
1 вывод 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ 
10 вывод — Питание канала +26 В 


— Питание канала +15 В 
—4 
— Не используется 


6 вывод — Накал 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 
З вывод — Отсутствует 


— /=+115 В (от БП) 
— Коллектор 





К\/2565МТ 145316911 
К\/2965МТ 143941641 
К\С2560В 
К\УС2580В 
КУС2581А, О 
К\УС2583Е 
К\С2591А 
К\С2980В 
КУС29ВЛА, О 
К\/С2983Е 
К\УС2991А, О 
К\УС2983Е 
К\УС299ЛА, О 
КУХ2101А, В, 0, К 
К\УХ21021, Ц 
К\УХ2103Е 
К\УХ25008В 
К\УХ25ОЛА, В, Б, К 
К\УХ25024, Ц 
К\Х2981 

К\Х2982 

К\Х2983 

К\Х2901 

К\Х2902 

К\Х2903 
КУМ2540В8, О, Е, К 
К\/М2530К 
КУМ2541А, О, Е, К, 1, Ч 
КУМ2531К 
К\УС21710, К, КН 
К\С217ЗВ, Е 













К\-140К2 МХ-2741 
К\-2167МТ 
К\-2187МТ 


К\У-210К2 
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ОМУ КУ-14МТА Тип ТДКС МХ-1730/12А4 


Тип ДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ К\У-14АТ1ЛА МХ-1730//2А 

10 вывод — Питание канала +24 В |К\У-14М1В МХ-1731//2А 

8 вывод — 1+ К\У-14Т1В 

6 вывод — Накал К\У-14М10 

5 вывод — 1 К\-14Т10 

4 вывод — Питание ВУ +190 В К\У-14М1ТЕ 

З вывод  — Отсутствует К\-14Т1Е 

2 вывод — =+118В (отБП) К\У-14М1К 

1 вывод — Коллектор К\У-14Т1К 
К\У-14МТЕ 
КУМ1440А, О, Е, В 
КУМ14410, Е, В, А, Ц 











ОМУ КУМ2181КН Тип ТДКС №Х1741/12Е 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ К\У21МЗА, В, О, Е, К 
10 вывод — Питание канала +24 В КУ21МЗЕ, В, Ч 

9 вывод — Отсутствует КУ21ТЗА, В, О, Е, К 
8 вывод — 1 КУРТТЗЕ, В, Ц 

7 вывод  — Отсутствует КУМ217О0А, В, О, Е, К 
6 вывод — Накал КУМ2170Е, Ц 


5 вывод — 1 КУМ2171А, В, О, Е, К 
4 вывод — Питание ВУ +200 В КУМ2171КрА, ЕЁ, Ц 

З вывод  — Отсутствует 

2 вывод — Ц=+135 В (отБП) 

1 вывод — Коллектор 





ЗОМУ КУ-Т21МЕ1 Тип ТДКС МХ-1742 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


12, 13 выв. — 1 К\У-Т21ММ1 
11 вывод — ОТЛ КУ-Т21ММ11 
10 вывод — Не используется 
Эвывод  — Питание канала +15 В 
6, 8 выв. — + 

7 вывод  — Питание канала -13 В 
2 вывод — И=+115 В (отБП) 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 

З вывод — Не используется 

1 вывод — Коллектор 

5 вывод — Накал 
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ЗОМУ КУЕР551 Тип ТДКС ИХ2600А2 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


12 вывод — 1 
11 вывод — ОТЛ 


10 вывод — Питание канала +27 В 











9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


К\ЕРЗБЗЛА, В, О 
К\УЕ?5320 
К\УЕ?53ЗЕ 


— Питание канала +15 В |К\УЕ?541А, О 


—1 


— Питание канала -15 В 


— Накал 
— Накал 


— Питание ВУ +200 В 


— Отсутствует 
— И=+135 В (от БП) 
— Коллектор 





К\УЕ?25420 
КУЕ?54ЗЕ 
К\УЕРЗБ1А, В, О, К 
К\УЕ?553Е 
К\УЕРЭЗЛА, В, О 
К\УЕ?29320 
К\УЕ?2933ЗЕ 
К\УЕР?БУЭТЛА, В, 0, К 
К\УЕ?2953Е 
КУН2521А, В, О 
К\УН2523Е 
КУН2921А, В, О 
КУН2923Е 
К\УХ2160В 
К\УХ2161А, В, 0, К 
К\УХ21621, Ц 
К\/Х2163Е 
КУХ2171А, В, О 
К\УХ21720 
К\Х2173В8, Е 
К\/хХ2560В 
К\УХ2561А, В, 0, К 
К\УХ25621, Ц, Е 
К\УХ2571Е, В, О, К 
К\/Х25720 





145317011 
145311811 
№Х2600А2 


КУХ257ЗВ, Е 
К\УХ2960В 
К\УХ2961А, В, О 
К\/Х2961К 
К\УХ29621, Ц 
К\/Х2963Е 
К\УХ2973В 
К\УХ2563Е 


ЗОМУ КУЕЗ4З1 Тип ТДКС УХ-2602АЗ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ КУЕЗАЗТА,В,О 145312311 























10 вывод — Питание канала +27 В |К\УЕЗАЗЗВ,Е 
9 вывод — Питание канала +15 В |К\У$3411В 

8 вывод — 1 

7 вывод  — Питание канала -15 В 

6 вывод — Накал 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 

З вывод — Отсутствует 


2 вывод 
1 вывод 


— Ч=+135 В (от БП) 
— Коллектор 
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ЗОМУ КУ-$2921А Тип ТДКС МХ/И2602А2 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ К\У$2921А, В, О, Е, К |МХ-Л)2602А2 
10 вывод — Питание канала +27 В К\У$2921А, В, О 145313411 
9 вывод — Питание канала +15 В |К\У$29220 ИХ2602А2 
8 вывод — 1 К\У$2523Е 
7 вывод — Питание канала -15 В |КУХ2971А, В, О, К 
6 вывод — Накал К\УХ29721 
5 вывод — Накал К\УХ2973ЗЕ 
4 вывод — Питание ВУ +200 В К\29200мМ 
Звывод — Отсутствует К\УЕ?РЭ41А, В, О 
2 вывод — Ц=+135 В (от БП) КУЕ?29420 
1 вывод  — Коллектор К\УЕ?2943Е 
К\УЕ?9150, Ц 
К\УАРЭЗЛА, В, О 
К\УА29320 
КУА2933ЗЕ 








'5ЗОМУ КУ-ЕРЭ5ТА, В, О Тип ТДКС ИХ-2602А2_ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ К\УА294ЛА, В, О, К 145317111 
10 вывод — Питание канала +27 В К\УА29420 145311811 
9 вывод — Питание канала +15 В |КУА2943Е ЦХ-2600А2 
8 вывод — 1 К\УХ2171А, В, О 145313411 

7 вывод — Питание канала -15 В |К\УХ21720 МХ. /2602А2 
6 вывод — Накал К\УХ217ЗЕ 

5 вывод — Накал КУЕ?951А, В, О, К 
4 вывод  — Питание ВУ +200 В КУЕ?2953Е 
3 вывод — Отсутствует 

2 вывод — Ц=+135 В (от БП) 
1 вывод — Коллектор 
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ЗОМУ КР-$4613 Тип ТДКС МХ-263084 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


— | 
$ОМУ КУ-1985МТ Тип ТДКС МХ-2820А1 


2 вывод — /=+115 В (от БП) 

11 вывод — ОТЛ 
11 вывод — ОТЛ К\У1485МК 145311911 
10 вывод — Питание канала +26 В К\1405СЕ КХ-2821 
9 вывод — Питание канала +15 В |К\У1415АЗ МХ-2821 
8 вывод — 1 К\У1415СЕ 
7 вывод  — Не используется К\1415\/МВ 
6 вывод — Накал К\/1485СЕТ 
5 вывод — Накал К\/1485МК 
4 вывод  — Питание ВУ +200 В К\У1485МТ.] 
З вывод  — Отсутствует К\1485Р 
2 вывод — И=+115 В (от БП) К\-140К1 
1 вывод — Коллектор К\-1435М3 
К\У-1485МТ 
К\-1605СЕ 
К\1685СЕ К\У\14100 
К\1685СЕТ К\У\1420К 
К\1685МТ 
К\У-1953МЗУ 
К\-1985А$ 
К\-1985СЕ 
КУ-1985СЕТ 
К\-1985МТУ 
К\-1985МТТ 
К\У-1987МТ 
К\УВ14М1 
КУА14М1 
КУН14М2 
К\УВ14Р1 
К\УВ1401 
К\У\У1410А, О, Е, К 
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ОМУ КУ$2941А, В, 0, К Тип ТДКС МХ-2661/42В 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


13 вывод — ОЕТ К\$29420 859894300 
12 вывод — 1 К\52943В,Е 

11 вывод — ОТЛ К\У$2961А,В,О,К 

10 вывод — Питание канала +27 КУЕ?Э6ЗВ,Е 

Эвывод  — Питание канала +15 В 


8 вывод — 1+ 


7 вывод — Питание канала -15 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 
Звывод  — Отсутствует 

2 вывод — Ц=+135 В (отБП) 

1 вывод — Коллектор 








ЗОМУ КУ-2185МКТ Тип ТДКС МХ-2740А1 


Тип ТДКС Назначение выводов Аналоги ТДКС 


11 вывод — ОТЛ К\2115СЕ 143953611 
10 вывод — Питание канала +26 В |К\2135МЗ МХ-2741 
Э вывод  — Питание канала +15 В |К\У2165МТ 
8 вывод — + К\2166М1 
7 вывод  — Не используется К\2166ММТ 
6 вывод — Накал К\2185АЗТ 
5 вывод — Накал К\2185СЕ 
4 вывод — Питание ВУ +200 В К\2185СЕТ 
Звывод — Отсутствует К\2185МК 
2 вывод — Ц=+115 В (от БП) К\2185МТ 
1 вывод — Коллектор К\2185МТУ 
К\2185МТТ 
К\У2185Р 
К\У2185\/Р 
К\2187МТ 
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$ОМУ КУ-Т25МЕ1Т Тип ТДКС М№Х2743 




























13, 12 выв.— + 
11 вывод — ОТЛ 
10 вывод — Не используется 


9 вывод 


8, б выв. 


7 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Питание канала +15 В 


—1 


— Питание канала -13 В 


— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— И=+135 В (от БП) 
— Коллектор 


11 вывод — ОТЛ 


10 вывод — Питание канала +27 В 
— Питание канала +15 В 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 ВЫВОД 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


—1 


— Питание канала -15 В 


— Накал 

— Накал 

— Питание ВУ +200 В 
— Отсутствует 

— 0=+135 В (отБП) 
— Коллектор 








Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров 


КУ@25М1 
К\/@25М11 


К\$29АМ1 
К\$34АМ1 
К\У27ХВН25 
К\У27ХВН26 
К\/27ХВАЗ5 
К\27ХВНЗ6 


К\27ХВН96$ 
К\/27ХВН955$ 
К\У32хВН90$ 
К\Уз2хвН91$ 
К\32ХВА95$ 
К\32ХхВН96$ 
КУ52911А, В, О 


К\У$29120 
К\$2913Е 
КУ$29СХ1 
КУ$29 1 
КУ$29МН1 
КУ$29ММ1 
КУ$29А№1 
КУ$29$№1 
КУ$3412Ц 
К\У$3413Е 


КУЗЗАЗЛА, В, 0, К 


К\/$34321 
К\$3433ВЕ 
КУ$ЗАЛИ 
КУ$ЗАМН1 
К\$3АММ1 





Аналоги ТДКС 





143952411 
№Х3000А2 
№3001 





К\/$34АМ1 
К\/534$М1 


7 


Ее) 
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ОМУ КУ29КЛН Тип ТДКС 859898600 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


13 вывод — ОРТ КУ28М/54А, В, О, Е 145322211 

12 вывод — 1 К\У28\М/54К, В (4Х4003Д/284) 
11 вывод — ОТЛ 

10 вывод — Питание канала +27 В 
9 вывод — Питание канала +15 В 
8 вывод — 1 

7 вывод — Питание канала -15 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — Накал 

4 вывод — Питание ВУ +200 В 
Звывод  — Отсутствует 

2 вывод — Ц=+135 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 








10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод  — Питание канала +40 В 
6 вывод — Питание канала +25 В 
5 вывод — Питание канала +15 В 
4 вывод — 1 

Звывод — /=+154 В (от БП) 

2 вывод — Питание ВУ +200 В 

1 вывод — Коллектор 











ЗИРВА $ТУ-1454 вывод Тип ТДКС ОСЕ1551Р 
Тип ТДКС 





Аналоги ТДКС 








Назначение выводов 
10 вывод — Накал 
9 вывод  — Питание канала +180 В 


2 1 НЕЗ 
8 вывод — 1 
ы в 7 вывод — Питание канала +30 В 


у 6 вывод — ОТЛ 
9 5 вывод  — Питание канала +16,5 В 
5 4 вывод — Подкл. "С" 

З вывод — Питание канала -30 В 


3 2 вывод — Ц=+103 В (от БП) 



































8 1 вывод — Коллектор 
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ЗИРНА 5ТУ-2054 вывод Тип ТДКС 0СЕ2052 


Тип ТДКС Назначение выводов 


10 вывод — Накал 

9 вывод  — Питание канала +180 В 
8 вывод — 1 

7 вывод — Питание канала +30 В 
6 вывод — ОТЛ 

5 вывод  — Питание канала +16,5 В 
4 вывод  — Подкл. "С" 

З вывод  — Питание канала -30 В 
2 вывод — Ч=+103 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 





10 вывод — ОТЛ 

9 вывод — Узлы АПЧ 

8 вывод  — Питание канала +16,5 В 
7 вывод  — Питание канала +30 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод  — Питание канала +200 В 
З вывод — ММОТН 

2 вывод — Ц=+130 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 





10 вывод — ОТЛ 

9 вывод — Не используется 

8 вывод  — Питание канала +16,5 В 
7 вывод  — Питание канала +27 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод — Питание канала +200 В 
Звывод —КОС 

2 вывод — Ц=+155 В (отБП) 

1 вывод — Коллектор 











Модели телевизоров 








Аналоги ТДКС 
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ЗИРНА 5ТУ-20840К Тип ТДКС 154-177/ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Узлы АПЧ 5Т\20850К 
9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание канала +40 В 
6 вывод — Питание канала +28 В 
5 вывод — Питание канала +13 В 
4 вывод — 1 

Звывод — Ч=+120 В (от БП) 

2 вывод — Питание ВУ +180 В 

1 вывод — Коллектор 
























ЗИРВА $ТУ-2094 вывод Тип ТДКС-ЕСМ2О015МЕ 


Тип ТДКС Аналоги ТДКС 
10 вывод — Коллектор 
9 вывод — Ц=+95 В (от БП) 
ЗИРВА 5ТУ-2910М$ Тип ТдКС ЕСН29А001 
Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


мо =” *° |7 вывод — ВО$Т-ЦР 
ы А 8 вывод — ОТЛ 
= | 



















9 6 вывод — 1 
, 5 вывод — Питание ВУ +180 В 
4 вывод — Питание канала +24 В 
3 З вывод — Накал 
в 2 вывод — Узлы АПЧ 
1 вывод  — Питание канала +16,5 В 







9 вывод — Узлы АПЧ 

8 вывод — Питание канала +16,5 В 
7 вывод — Питание канала +30 В 
6 вывод — Накал 

5 вывод — 1 

4 вывод — Коллектор 

З вывод — Отсутствует 

2 вывод — Питание ВУ +200 В 

1 вывод  — Коллектор 
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ТНОМ$ОМ ТХ91 Тип ТДКС ЕС\У-2010-Еб7 


Тип ТДКС Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 


11 вывод — 1 21мМо56В 20383210Р1 
10 вывод — Питание канала +13 В 20383280 
9 вывод — Питание ВУ +180 В 


р” НЕЗ 
4 








8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


10 вывод — Питание канала +13 В 


9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


— Накал 
— 1 


— Питание канала +24 В 


— 1 

— 41 

— ОТЛ 

— Коллектор 

— /=+115 В (от БП) 


— Накал 
—1 


— Питание канала +7 В 
— Питание канала +25 В 


— Ч=+104 В (от БП) 
— ОТЛ 


— Питание ВУ +180 В 


— Коллектор 
— Отсутствует 


ТОНШВА 218Х6М Тип ТДКС-ТЕВ-4030АО 









Тип ТДКС 











9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 


Назначение выводов 
10 вывод — Узлы АПЧ 


— Накал 
— ОТЛ 


— Питание канала +12 В 
— Питание канала +25 В 


— Не используется 
—1 


— Питание ВУ +200 В 


— Ч=+112 В (от БП) 
— Коллектор 




























ТЕВ-4036АШО 





Аналоги ТДКС 


ТОСНВА 219Х5М 
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ТОНВА 2013Х$ Тип ТДКС ТЕВ4067ВС 





















10 вывод — Узлы АПЧ | 
9 вывод — Накал 
ло „= |8 вывод — ОТЛ 
3, 7 вывод  — Не используется 
. ° 6 вывод — Питание канала +26 В 
5 вывод — Питание канала +12 В 
у 4 вывод — 1 
8 3 вывод — Питание ВУ +180 В 
з 2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
- 1 вывод — Коллектор 


10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Питание канала +12 В 
6 вывод — Питание канала +26 В 
5 вывод  — Не используется 

4 вывод — 1 

3 вывод — Питание ВУ +200 В 

2 вывод — /=+112 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 


10 вывод — Узлы АПЧ ТЕВ4067ВО 
9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод  — Отсутствует 

6 вывод — Питание канала +25 В 

5 вывод — Питание канала +12 В 


4 вывод — 1 - 

3 вывод — Питание ВУ +200 В 
2 вывод — /=+112 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 
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ТОНИВА`2162ТРА Тип ТДКС ТЕВ412З3АВ 



















_ [10 вывод — Узлы АПЧ [ТОСНИВА 2165хА — |ТЕВ4125СН 
9 вывод — Накал | ТОСНВА 2863ХВ |ТЕВ412500 
” г” "° |8 вывод — ОТЛ ТОСНШВА 2050%м | 
. . 7 вывод — Питание канала +12 В | 
4 6 вывод — Питание канала +27 В 
, 5 вывод — Не используется 
в 4 вывод —1 | 
З вывод — Питание ВУ +180 В 
. [2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 
- 1 вывод — Коллектор 








ТОНВА 1450ХМ Тип ТДКС_ТЕВ4122В0 


Тип ТДКС Назначение выводов Модели телевизоров | Аналоги ТДКС 
10 вывод — Узлы АПЧ ТОСНШВА 1450ХМЕ ТЕВ4122В0 

9 вывод — Накал |ОСНВА 1458 ХМЕ ТЕВ4122С$ 

8 вывод — ОТЛ ТЕРВ4117АН 

7 вывод — Питание канала +12 В 
6 вывод — Питание канала +27 В 
5 вывод  — Не используется 

4 вывод — 1 

З вывод — Питание ВУ +180 В 

2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 











10 вывод — Узлы АПЧ ТОСНШВА 2125ХН 
9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Отсутствует 

6 вывод — Питание канала +27 В 

5 вывод — Питание канала +12 В 

4 вывод — 1 

З вывод — Питание ВУ +180 В 

2 вывод — Ч=+115 В (отБП) 

1 вывод — Коллектор 
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ТОНВА 1413ХС Тип ТДКС ТЕВ4067ВО 
Тип ТДКС 










Назначение выводов 
10 вывод — Узлы АПЧ 














9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 
ы 7 вывод — Питание канала +12 В 
4 6 вывод — Питание канала +26 В 
, 5 вывод — Не используется 






4 вывод — 1. 
З вывод — Питание ВУ +180 В 
2 вывод — Ц=+115 В (от БП) 


1 
- 1 вывод — Коллектор 










10 вывод — Узлы АПЧ 

9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — Не используется 

6 вывод — Питание канала +25 В 
5 вывод — Питание канала +12 В 
4 вывод — 1 

З вывод — Питание ВУ +180 В 

2 вывод — Ц=+112В (от БП) 

1 вывод — Коллектор 





ТОНВА 285080 Тип ТДКС 64296 


12 вывод — Питание канала +27 В 
11 вывод — Узлы АПЧ 

10 вывод — Питание канала +13 В 
9 вывод — Накал 

8 вывод — ОТЛ 

7 вывод — 1 


6 вывод — Ц=+147 В (отБП) 
5 вывод — ЭСЁ 

4 вывод — Отсутствует 

З вывод — Коллектор 

2 вывод — Отсутствует 

1 вывод —КОС 


Аналоги ТДКС 















Модели строчных трансформаторов 





ИАЕТНАМ Т$В625Р$М Тип ТДКС 








9 вывод 
8 вывод 
7 вывод 
6 вывод 
5 вывод 
4 вывод 
3 вывод 
2 вывод 
1 вывод 





Тип ТДКС Аналоги ТДКС 


10 вывод — Питание канала +17,5 В 


— Отсутствует 

— Накал 

— 4 

— /=+114 В (от БП) 
—4 

— 

— Питание ВУ +200 В 
— Коллектор 

— Питание канала +25 В 
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Некоторые особенности 
определения цоколевки ТДКС 


Современные ТДКС имеют нумерацию выводов, обозначенную на рис. 1. 








Если некоторые выводы не используются, их пропускают. При нумерации выводов следует 
считать выводом пробел (отсутствие вывода) (см. рис. 2). 


Магнитопровод 





Рис. 1. Вид снизу ТДКС 


Магнитопровод 





Вывод 
пропущен (7) 


Рис. 2. Вид снизу ТДКС 


В некоторых случаях пробелов может быть несколько. Если при определении нумерации вы- 
водов ТДКС все-таки возникают сомнения, следует с помощью принципиальной схемы телевизора 
определить выводы, к которым подключен коллектор выходного каскада строчной развертки и пи- 
тание данного каскада с блока питания телевизора. Далее осуществляется нумерация соседних вы- 
водов. Далее поиск следует осуществлять с помощью авометра. 


В чем-то облегчить поиск выводов ТДКС может подача на первичную обмотку со звукового 
генератора синусоиды амплитудой 1-10 В, частотой около 15 кГц. Приблизительно оценивая коэф- 
фициент трансформации ТДКС, находят обозначения вторичных обмоток. С помощью осциллогра- 
фа также можно определить начало обмоток, для этого нужно засинхронизироваться от первичного 
сигнала. Измерительный сигнал в противофазе будет считаться концом обмотки, синфазный же 
сигнал будет считаться признаком начала обмотки (см. рис. 3). 


1мкФ 5 - 


Рис. 3 


Среди большого разнообразия ТДКС невозможно придерживаться единых стандартов нуме- 
рации выводов данных трансформаторов. 


Поэтому, чтобы быть окончательно уверенным в совпадении нумерации выводов ТДКС, до- 
пустим, при замене его, следует все-таки произвести предварительную проверку (см. выше) ново- 
го трансформатора (или его аналога). 
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Тип ТДКС ............ зе оеееиаеиаеааеиаанания Стр. 
0907003000700 ......... неее нана на таит ана нити наннья 67 
090703008700 .......... еее нение еее иене итнень 67 
10122000503А ...... еее неее нене ине не ния ана ти неее 12 
11425041... еее нти тина 50 
11920497... нина еее иене тики кьнтьт 26 
11920527... нение никита наити титьки тие 23 
143941611 ....... неее ее ини иене ити итньньь 71 
143941621... иначе инки тикнетнтн т 71 
143941641 ...... ини ии ааа ен 70 
143941651 ...... веники тит 71 
143942321... нити нана титне и титнень нь 70 
143943021 .... нение инете не ть тянет 69 
143943211 ...... еее иене тититенень 69 
143949311... еее еее кения тие неее титан еаньнт 72 
143949312... еее ен иен иене неее ити титан нненть 72 
143952411... ен ани нен тит ь ен тиненеиентиитиите нана 79 
143953611... наити нити и нить 78 
145311811... иене нить няни ен иене ньнь я 75 
145311911... нение иене иене тетке нень я 77 
145312111... еее нение инете неее нене ити 77 
145312311... нь инете нете тии тень» 75 
145313411... ен ен е етич ние не тети тит я 76 
145316911 ........ еее инете те инея 73 
145317011... елена нина ити не ине 75 
145317111... еее нение иене чение тии 76 
145322211... ен иене енень 80 
151-А01М$ ...... нение икея нее неее текие 20 
154-0648 ....... еее нение иене еее нение тень 17 
154-064М .. нение нения иене янь еее нение 19 
154-064? ..... неее нение нение неее 20 
154-0642 ...... еее нение нение нение тень 20 
154-1068 ....... иене ние еее ити тии еее 18 
154-1778... еее неее енене тети ннь я 20 
154-1777 неее етики еее нете тненнт 18 
154-1774 (нение ити неее нение нити 20 
154-1799... еее неее нени иен 80 
154-189Н (еее нуна неее иене нета титненнит 22 
154-1948 ... еее еее ии титан ине чету еннн 20 
154-1942... еее ине ен ен нение неннн 20 


154-1940 ..... еее еее тии енот неее неее 20 
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154-1940 „еее некие кинетики еек 20 
154-211А „..... еее еее 11 
154-277 еее ине иен куки та няне 21 
154-2796... еее еее ии ниче иене неее нн 23 
154-374А „..... еее еее етики тие нения 21 
154-375 „еее еее енко те еее тени 20 
154-З75Н еее некие тии 20 
154-3788 ..... еее нике еее е тент 34 
154-479А ....... еее еее еее еее ти таить 20 
2038321021 ....... еее еее еее ии 83 
20383280 ....... еее еее текие еее кие нет 83 
2436892 ....... еее неее еее ти кие ти инете нет» 83 
2920102801 ......... еее еее еее иене нен 22 
2920102804 ........ еее еее еее нннт 22 
2920102901 ......... еее 22 
2920102902 ......... еее еее етики иена 22 
2920137297 ........ еее тен е я иеиииеете еее 21 
32008100 ....... еее еее икея 16 
3219006 ........ еее еее еек неее тикет 35 
3220012 ...... иене иене кие иене 34 
3220032... еее ети ние тени иене тени тете 13 
3225005 ..... еее ентот тени 13 
32310031... еее еее ии еее тетки 35 
3348078030 ....... еее енота енее еее тете 33 
3714002 ....... еее неее тенее ия киене ити ань 13 
859894300 ....... еее кии нение тете 78 
859898600 ........ еее еее ии ее еететететеуинете 80 
859898800 ....... еее еее некие нете 72 
8669435201 ........ еее они ете кии иене тети 22 
8669435222 ......... еее неее ное нике кие тененкнния 22 
8669435246 ............ еее еее нение еее 22 
8920102509 ........ еее неее кие киеве тень 67 
АТ2079/17 ....... еее еее еее 86 
В$С25-2074$ ....... еее еее некое неее еее нения 19 
СЕ4129400А.............. еее еее какието тете те неини 28 
СЕ41063008 ........ еее еее иене еее чеке 28 
СЕ4147900С ........ еее кое еиеук ее неететуктените 32 
С/2756100А)1 ....... еее еее еее нете 31 
С2777З00АА.1 ......... еее еее иене неее неее нни 29 
С42797200А/1 ........ еее еее неее еее 28 


С/2806900А.1 ........... еее еее еее еее 30 
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С42806900С.1 ............. еее нение теннтн 31 
С/28069008/1 .......... нение нина еьнн 31 
С/2811100А/1 ........ еее нина винить 29 
С/2824100АЛ ......... ен еее нення 31 
С.2826800А.1 ........ еее нина нина 30 
ОСЕ1551Р ..... еее нина еее ние неее ььннььь 80 
06Е2052 ......... еее ини няньь 81 
0СЕ2077А ...... еее ние и тени неее 14 
0©Е20770 ....... еее анна иене ине еинуееннььь 14 
0СЕ22174 ........ еее нина иене ннннье 14 
ОСЕ2217Е .... еее неее неее иене ити тикьн я 14 
ЕЕ4128600А! ........ еее еее иене ети нньь я 30 
ЕТЕ4ОЕЗ8АУ ...... еее иене неее ееееитененнь, 41 
24296 ....... еее неее чение ненать 86 
РОО29РЕ ....... еее нение нение унии ии ититит я 62 
[0046РЕ ........ еее еее неее тие нете нете, 64 
20049РЕ ....... еее еее неее неее неее неее. 61 
РО051РЕ ..... еее иене еее еее тете текие 63 
РОО6бЗРЕ .... еее еее еее еее нете 66 
РООб7РЕ-М ..... еее еее тие ьнь я 61 
РООбЭРЕ ........ неее еее еее еее тие ене я 61 
РО1З8РЕ ....... еее еее неее нение еее неее, 66 
[0198РЕ-М....... еее неее еее ия нь т 66 
Е1751СЕ еее некие иене нете 63 
ЕСА24008В$ ........ еее нение я иене 14 
ЕСО1445ЕЕ (еее еее еее иене 55 
ЕС@о2012104 ......... еее иене неее 54 
ЕСК14В025 ...... еее еее еее еее 19 
ЕСК14В040 ........... еее еее уни тне я 17 
ЕСК208В03 ...... еее еее ити еее ньнь я 17 
ЕСМ2012Е?25С ....... еее еее лье еее еее еее 29 
ЕСМ2014Е2Ё .... еее еее еее еее 15 
ЕСМ2015МЕ ... еее еее еее 54 
ЕСМ2015АЁЕ ....... еее еее еее еее 16 
ЕСМ20А16 ........ еее неее еее иене тете, 12 
ЕРСМ208В031 ........ еее неее иене тень нение, 18 
РСМ204А015 .......... еее еее еее еее тете тете ньнь 32 
ЕСМ208034А ........... еее неее еее еее 17 
ЕСМ204А025 .......... еее иене кинь 52 
ЕСМ20АС15 ........ еее неее еее еее иньн я 53 


РСН25А001 ....... еее еее еее нение ятиненььи 81 
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РСВ254А005 ....... еее нение еее неее иене нение 55 
ЕСВ25А021 ........ еее неее еее неее тени 18 
ЕСН294А001 ......... еее еее ние ннь т 82 
ЕСВ29А006 .......... еее еее 51 
РС\/2010Е07 ....... еее еее иене 83 
ЕС\204А001 ......... еее еее нение тии тете нь 53 
ЕС\У20АОС ..... еее еее еее ети титан. 53 
ЕС729А006 .......... еее еее неее те иене, 55 
20007 .... еее еее еее етики ити еее. 59 
200125 ....... еее еее тии 57 
ЕОА001 ........ еее еее еее иене инет. 60 
РО0187 .... еее еее неее еее 57 
РОО186 ....... еее иене ети еее неее еее 60 
ЕО0198 ....... еее еее ии еее еее еее 57 
ЕО0153 .... еее иене еее еее тен енеененк 60 
00199 ....... еее неее еее неее кент, 57 
ЕРА9З0121 ..... еее еее ьне я 15 
Е$А17013М ... еее еее еее иене 15 
Е5А24008$ ..... еее еее еее еее ие тия тете нение. 14 
ЕЗА26012М ........ еее еее еее течение 15 
Е8К14А0ЗЗ .... еее еее еее тики ти нете 54 
ЕТН29А0С1 .... еее иене, 52 
ЕТК14А004Р ..... еее еее еее еее 54 
ЕТК14В011....... еее ии еее еее еее 11 
ЕС729АО0ОС2 ..... еее еее тие еее еее нение 53 
ЕМО0504 .... еее еее тете еее еее неее 26 
НЕЕ15309 „еее еее еее ея нени 11 
НЕЕ1 735]... еее еее еее еее тие 27 
4202080208С ......... еее еее иене еее еее 49 
КР583340 ....... еее еее нение нити еее еее нение 12 
КР560505........ еее еее етики тен е не иеи ии 27 
КЕТ2АВО40Х ........ еее текие ети 46 
КЕТЗАВО41Х ........ еее еее еее иене 45 
КЕТ4ААО28Е .......... еее еее еее ии ии тика 39 
КХ1601 ........... еее еее еее 71 
КХ2821 ......... еее еее еее неее иене тикнкне т 77 
:4ЕРМВО15 ....... еее иене 58 
-4ЕМВО16 ......... еее еее еее етики 56 
Е4ЕМСО001 ...... еее еее инете тент текие 59 
[40801800 .......... еее еее некие текие, 58 
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140А0С100 ......... еее 58 
М10-04 ....... еее еее иене инея ееенення 34 
МХ./\2602А? ......... еее ние еее и ние 76 
№Х802 ........ еее еее ни еьне 70 
№Х1600 ....... еее ние инете ие еее натььня 71 
№Х1601_........ еее еее неее иена 70 
№МХМ1601 .......... еее еее иене инете няня 68 
№Х1604 .......... еее нение инета ине ннньни я 70 
№МХ1613 ........ еее еее 68 
№Х1721 ..... еее иене яичек еее 73 
МХ1723/МЗА ... еее еее нии неее еее ние 69 
№МХ1730//2А ........ еее еее иене нить 74 
№Х1730//2А4 ........ еее иене неее нение неее неее 74 
№Х1731//2А ... еек еек ееньннь 74 
№Х1741//2Е ...... еее иене кь я 74 
№Х1742 ...... еее еее неее иииние еее етии ить. 74 
№Х2600А2? ........... еее нение ити текие ити тьть 75 
№Х./2602А2 ......... еее неее ити кк 76 
№Х263084 ........ еее еее еее еее 77 
№Х2661/\/2В ........ еее кинте те тете итьнии 78 
№Х2740А1 ...... еее тете тете тете тете ниь 78 
№Х2741 ..... еее еее еее еее неее 73 
№Х2743 .... еее еее еее еее еее еее 79 
№Х2820А1 ......... еее еее еее еек еее 77 
№Х2821 ....... еее неее еее еее еее неее инея 77 
№Х3000А? .......... еее иене тие тики неее нени 79 
№Х3000АЗ ....... еее еее еее неее иене 79 
№Х3001 ...... еее еее еее ети еее неее неее 79 
№Х4003/128В4 ......... еее еее еее еее неее 80 
ТЕВ40З0АО ..... еее еее 83 
ТЕВ40З6АО ...... еее иене неее етики 83 
ТЕВ40З9АВ ..... еее неее текие еее неее неее нь тт 84 
ТЕВ4067ВС .... еее еее 84 
ТЕВ4084АВ ........... еее еее еее 32 
ТЕВ4101АМ .... еее еее еее неее, 85 
ТЕВ4117АРВ ..... еее еее еее еее ен 85 
ТЕВ412280 ....... еее тие е ии нене я 85 
ТЕВ412208 ... еее еее еее еее иене кинь 85 
ТЕВ412ЗАА ...... еее еее еее еее 85 
ТЕВ4125СН ..... еее нение кие 85 


ТЕВ412500 .... еее еее иене 85 
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Т-РО0ОЕР$2001 ........ еее нение нии еее ньн ен. 19 
ТЕРООЕР$МО06 ....... еее иене еее тете нь 19 
ТЕРООЕР$МО08 ...... еее еее еее еее еее иене 19 
ТЕЕ40502Е ... еее неее еее еее 42 
ТЬР4С50ЗЕ .. еее ие еее ие еее иене, 45 
ТЕР4Т6001Е еее еее еее 45 
ТЕР6109$ ......... еее еее еее еее тикет. 66 
ТЬЕ144528 ..... еее еее еее еее. 43 
ТЬЕ144628В ...... еее иене еее нить 43 
ТЕЕ14470Е „еее еее еее еее" 38 
ТЬЕ14611 .... еее еее нение еее нение 36 
ТЬЕР147508В .(.... еее еее кие еее 47 
ТЕР15506 ....... еее тии еее тянет 42 
ТЬЕР155168 ...... еее еее неее еее иене 37 
ТЬЕР15538Е .. еее тете ь 44 
ТЬЕ15542Е „еее еее еее иене иене 47 
ТЕЕ15562Е .... еее еее иене иене 36 
ТЕР15567Е „еее еее еее еее иене 43 
ТЕЕ15570В .... еее еее еее еее икея ии иене 43 
ТЕР15611Е еее еее еее 48 
ТЬЕ15620Е .... еее еее ее еее 44 
ТЕЕ15621Е еее еее еее нь" 38 
ТЕЕ15622Е ...... еее ее текие инь 38 
ТЕЕР15626Е .(..... еее еее еее еее 36 
ТЕЕ15637 ...... еее еее еее 36 
ТЕЕ15638 .... еее иене еее ея ии иене 39 
ТЕЕ15639Е .... еее ии еее еее еее ния 39 
ТЕЕ15644Е1 ..... еее еее еее еее еее тень, 37 
ТЕЕР1735] „еее иене нение иене 27 
ТЕР70162 (еее иене еее еее иене 12 
ТЕР70181 еее еее нение еее 12 
ТР\М/4181АМ ........ еее еее еее еее еее 84 
ТЕЕР70012А .... еее нее неее еее 16 
ТВМРОО45РЕ .... еее еее иен 62 
ТАМЕ1260СЕ ...... еек ее текие 63 
ТАМЕ1669СЕ ...... еее иене нете 62 
ТАМЕ1ЗЗ4АСЕ ...... еее еее неее 66 
ТАМЕ1419СЕ „..... еее еее еее 64 
ТАМЕ1807СЕ ....... еее еее еее иене 65 
ТАМЕ1829СЕ ...... еее еее ее тие тья 64 


ТАМЕ1856СЕ ........ еее еее нее иене ененненя, 65 
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2ТЕ047006А ............ еее инете тина еее няннь 37 
2ТЕС47028А ...... еее еее инете ники 40 
2ТЕС47034А1 ..... еее еее ние еннеь 46 
СТЕС5700ЗА ..... еее ини нина ети ниче кие нина 44 
2ТЕН65008А ...... еее неее ниче еее нинннь 41 
РТЕК15006А ....... еее ниче еее ние иене еиятеннт я 40 
21ТЕК15014А....... еее ие итеекни я 46 
РТЕК15020А ....... еее иене еее неее 47 


ГТЕКЗЗ005А ..... еее еее иене. 48 
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НЕЗ — высокое напряжение 

К — коэффициент трансформации 

$С- — сигнал цифровой шины С 

ЗСВЕЕМ — ускоряющее напряжение 

АПЧ — автоматическая подстройка частоты 
АПЧ и Ф — автоматическая подстройка частоты и фазы 
БП — блок питания 

ВУ — видеоусилитель 

ИМП — импульсы 

ОТЛ — ограничение тока лучей 

оС — отклоняющая система 

оС — обратная связь 


ТДКС — трансформатор диодно-каскадный строчный 
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